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Paso de los Toros 



En el día 17 de abril, primer aniversario de la traglca 
êvàcüación de nuestra ciudad, tendrá lugar en ella una muv ! 

significativa ceremonia. ^ ! 

Será el acto oficial y popular de agradecimunto de 
todá ia ciudadanía Isabelina a sus bienhechores. 

En primer lugar a todos aquellos que en los dias trá¬ 
gicos de la evacuación hicieron derroche de generosidad 
amabilidad y cristiana caridad para endulzar los dias 
aclagos, llenos de incertidumbre, de zozobras y de angus¬ 
tias que nos tocó vivir desterrados de nuestros hogares ‘ 
y de nuestra ciudad. De tal manera supieron identificarse 
con liüestro dolor, todos los que nos acogieron esos dias 
que, podríamos decir, fueron ellos los que cargaron con 
nuestros pesares, para proporcionamos las satisfacciones 
dè xinos dias de turismo. Y esto, a pesar de incompien- 
siones e ingratitudes de muchos, que ellos supieron disi- 
mular con tanta caridad como gentileza. 

Después, hemos de agradecer tambien, a todas las 
almas generosas, de todas las latitudes de la Republica 
y dei mundo que, conmovidas poi nuestra desgracia. r^s 
hicieron llegar una ayuda tan amplia y generosa que ha 
superado nuestras necesidades. Merced a esa generosidad 
y a esa cristiana caridad, este ano de la recuperacion, ha 
sido un ano de abundancia y bienestar para Paso de los 
Toros; y muchos, especialmente entre los de escasos re¬ 
cursos, .han quedado mucho rnejor que si no hubiesen 
sufrido la desgracia, y han visto automáticamente ele¬ 
vado su nivel de vida al encontrarse ahora con una có¬ 
moda casita de material, sencilla pero completamente 
amueblada, siendo así que jamás sofiaron poder salir de 
un- rancho de paio a pique, desproviste de la mas ele- 
m^tal oomodidad y mobiliário. 

Gracias tamtaién a los organismos, y a los hombres 
que los integran, por los cuales nos ha llegado tan es^ 
pléndida ayuda. Nòs referimos especialmente a la Cruz 
Roja y a la Comisión Nacional Pro Damnificados. La 
primera ha gastado cerca de dos millones de pesos en 
alhãjar las casas damnificadas con muebles, ropas, vajl- 
Uaá, etc.; la segunda ha sobrepasado el millón, en repa-, 
raciones, reconstrucciones y construcciones de viviendas ■ 
especialmente, y en ayuda social. i 

y finalmente, vaya también nuestro agradecimiento 
más sentido a la Prensa de todo el País. A esa Prensa 
oral y escrita que con tanta avidez esperaban tedos los 
uruguayos y especialmente los evacuados para poder sa¬ 
ber algo de la suerte de sus hogares o de sus familiares 
dispersos. Esa Prensa que supo cumplir tan amplia y efi- 
: cazmente su misión informativa a costa de incontables 
sacrifícios. 

Expresamente omitimos mencionar oti^as entidades y| 
, personas porque son tantos... y porque no podríamos 
evitar injustas omisíones. 

Llegue, pues, a toda esa pléyade de bienhechores co^ 
nocidos o ignorados, de todos los rincones de la Repú¬ 
blica y dei extranjero, el más sentido y emocionado agra-, 
■ decimiente de todos los Isabelinos. ; 

Esa tarde, todos los Isabelinos se reimimn^n torno ai 
un altar, levantado en el^centro de nuestra plaza prin-i 
cipal, al pie dei monumento al Padre de nuestra nacio-' 
nalidad. General Artigas, para unir sus plegarias al Au¬ 
gusto Sacrifício de la Misa que se oficiará allí por todos 
irtc hío-nViAoViriTPi; imnpfcrívndo al Altísimo retribuva con 




















Â un Ano de j Catástrofe 

(Viene de la última pág^ina) 

rrestre, hacia los Jugares de refugio situados en Montevideo y locali¬ 
dades intermedia de la zona afectada. 

La noche inclemente dei día 19'cobÍ3Ó a la otrora alegre Santa 
Isabel, como queriendo ocultar la tristeza infinita de su orfandad. j 
La ciudad fantasmacomenzó a vivir una quietud extrana y silente, i 
sin el rumor habitual de sus habitantes, en aquellas horas ya puestos 
en el doloroso peregrinaie de la huida a que les forzara el duro 
destino. 

Veinticuatro horas después, la explosión de la Operación Terraplén 
hacia correr un nuevo y vertiginoso torrente( cuyas aguas despenán- 
dose a través dei £urso inferior dei rio Negro, buscaron de inme- 
diato el propio seiio de la ciudad mártir. Sin embargo, allí perduro, 
con sus calles desiertas y a las que asomaban las casas abandonadas, ' 
mostrando sus puertas y ventanas batiendo inermes al ritmo ince- , 
sante de un viento neblinoso, hollada por la humedad, más no toble- 
gada por el furor de las aguas, aguardando enhiesta el instante en ' 
que se produjera el ansiado retorno de sus hijos. 

SOLIDARIDAD INTEGRAL Y LENTA RECUPERACION 
Al promediar la segunda quincena de aquel fatídico abril, pueblo 
y gobierno ya habían logrado absorber con ventajas, los primeros 
Impactos dei desastre colectivo. Las autoridades, disponiendo la adop- 
/ cióA de medidas extraordinárias, que fueron adecuándose en tiempo 
y forma según lo indicaron la naturaleza, lugar y condiciones dei 
tremendo volumen de problemas —inmediatos y futuros— que la 
situación fue planteando en forma inexorable. 

Lüego el rigor dei invierno fue quedando atrás, y el último estio 
vino a sumar su tibieza a la esperanza colectiva. 

La recuperación ha sido lenta y aún mismo no firmemente lograda 
en muchos aspectos, donde en las zonas desvastadas todavia mues- 
tran al cielo los munones de los destrozos. Y son muchas las familias 
para la cuales el hogar sólo tiene hoy la forma y la vigência de un 
recuerdo, y donde en la situación dei humilde campesino la miséria 
y el dolor cercenaron de un golpe la sencilla riqueza dei bien perdido. 

Sin embargo, en todos esos seres ha quedado en pie la esperanza, 
porque les consta que aquel espíritu de indomable voluntad que fue 
el suyo propio, sigue campeando en el esfuerzo de todos y cada ! 
uno de esos hombres y mujeres de nuestro pueblo, a los cuales se ; 
vio mancomunar la acción en los duros trances vividos durante 
aquellos aciagos dias de abril. 

El país entero supo también dei consuelo y el aporte material 
de la solidaridad internacional, tendida para restahar las heridas, y 
que comenzó a fluir a raudales a su puerta. Brasil y Argentina, olvi¬ 
dando gallardamente sus propios y graves problemas derivados dei 
mismo fenómeno que azotaba nuestro suelo-, encabezaron los prime¬ 
ros, la corriente ininterrumpida de ayuda, que luego fue cobrando i 
caracteres de socorro mundial. 


























LA IiATASTRytt 
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Las Grandes Inundáviones 
de Âbril dei Âno 

La íccha de ho.v senalando i;l p'. . 



DLVASTACION, DOLOR Y FERDÍOAS.—He aqui, renovadas en la composición 
las jçrandes ínundaciones dei aiio antf-rior. En el centro, arriba, se aprecia ia forn 
estriictura de acero dei pucnte feirovíaiio que unia el departamejito sanducero con 1 
Ia ciudad de Paso de los Toros y dei puente canetero contíguo a su planta urbana 
afluentes de su curso inferior, Finaímentc, y marginando ambos lados de la corr 
nuestro repórter gráfico, en la neuralgíea zona de Rincón dei Bonete, durante lo 
en la prnpia saia de máquinas de ia centrai Innroeléctrica, provocando el cese de la 
fotos dan también una nueva visión dei tremendo empuje a que estuvo sometido ( 

terrible presibn de Ia imponente masa de agua. aeumu 

























Las Grandes inundèciones 


de Âbrii dei Ano 


La íecha de hoy está ^gi^^Jèrrible^ciao^de inuridaeiosies 
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Desastres que Pro^^am-o determinavon. con- ; 

afectando en escala Jf^al a , en el orden economico 
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DEL NORTE FOE LbEOAN^O JL ^DILUVIO^^ 

' Un telegrama de la ^gdacción poco antes de las jioras 
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Irando los caudales mcesantes de desde hacía ya un mes, habia 

Esdos por lluvias ^°5^^^rMn^do ?a primera de la serie de inundaciones 
í salido de madre provo solución de continuidad. 
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Las Grandes inund^'ionesi 
de Abrii dei Ano iv^9i 

La fecha dc hoy está sehalando el primer aniversario de los X-l 
máticos sucesos qne fueron jalonando el terrible cicd.o de inundaciones 
que por vez primera se abatieron sobre toda el área dei territorio 
dei país, y las cuales sindícan al mes de abril dei ano 1959, como el 
punto de partida de una serie de hechos que íueron adquiriendo 
caracteres de conmoción nacional. 

Desastres que provocanro cuantiosas pérdidas materiales, que 
afectando en escala total a la población entera, determinaron con- 
secuencias de una entidad y sígnifieación tales en el orden económico ! 
y social, que aún.j3oy — transcun icici ya el d.i]ai«da l apso que mediara^ 
luego de la desapàriòión d^aquéT^usitado rnéteòrológico—- 1 

sus efectos prosiguen afectando la normalidad dei ritmo de vida | 
dei país. ■ ' 

No conlend.rá la presente crónica una relaciôn pormenonzada de 
los hechos ocurridcs en aquellos angustiosos dias, por cuanto 
EL PLATA íue suministrando con la minuiciosa informacióu y dociu 
mentos gráficos recogidos por sus enviados especiales, una visión 
exacta y dia tras otro actualízada, dei panorama de desolacimi y 
caos en que yacian postradas las tres cuartas partes dei territorio 
nacional. 

Se ofrecera en canibio. una breve, sintesis de los sucesos más sa¬ 
lientes, ubicados en su orden cronoló.gico, y por los cuales se íue 
estableciendo el proçeso de la inundación, como asi también, las 
medidas que se fueron adoptando en el plano de la colaboración 
integral de pueblo y gobierno, en trance de librar una lucha sin pre¬ 
cedentes, contra una naturaleza que desató la mclemencia dc sus 
elementos a lo largo de interminables dias de incertidumbre y 
dolor. 

DEL NORTE FUE LLEGANDO EL DILUVIO 

Un telegrama de la Agencia ANI fechado el dia 8 de abril en 
Artigas, y recepcionado en nuestra Redacción poco antes de las Jioras 
dei mediodía siguientc, dio el primer indicio de la situación que 
más tarde sobrevendria. 

El cable expresaba que el rio Cuareim. en ei cual se venían voL 
cando los caudales mcesante.s de la vertiente sur dei bra.sil, engro- 
-sados por lluvias torrenciales que caían desde hacia ya un mes, había 
salldo de madre provocando la primera de la serie de inundaciones 
que se sucedieron después sm solución de continuidad. 

Y a aquellas pnmeras 250 famílias artiguenses desplazadas de sus 
márgenes inundadas, se íueron sumando después los contingentes 
cada vez más cuantiosos de poblaciones enteias de las zonas litoral, 
norte y centro dei territorio. 

El día sábado 11 íue prácticamente el último que mostro al des- 
cubierto la faz dei sol. A partir de entonces, un cielo piomizo oscuro 
fue el telón de fondo que en forma permanente sirvió de marco . 
al diluvio, conque se desató la naturaleza, Yerdaderas cataratas de i 
lluvias continuadas, se abatieron día y noche sobre toda la República, ! 
y ya por entonces los rios y arroyos continuaron la obra de destruc- 
ción que iniciara el Cuareim. 

Una inmensa sábana de agua fue extendindose sin limites por 

IriK ram jao^ - 

tadas proporcionaron tristes repiicas dei Exodo. huyendo dei embate 

de las aguas a través de los caminoo y carreteras dei país. 

lX represa heroica y la ciudad fantasma 

Pocas horas más, Paysandú, Salto y el resto dei litoral centro, 
tenían ante sí la fuerza avasallante de la creciente dei rio Uruguay, ; 
golpeando con fuerza arrolladora barrios enteros de su casco urbano, ; 
en tant oque en la zona central dei país, Tacuarembó y Cerro Largo 
quedaban aisladás en sus comunicaciones y accesos terrestres. , 

Un viento huracanado dei sur sumó su acción adversa a las 
condiciones precarias que se vivían en aquellas horas, taponando el 
inmenso caudal que arrastraba por entonces el rio Uruguay. Y la 
presencia de este nuevo factor desfavorable ubicado en el cuadro 
general de la iuundación. trajo a su vera el comienzo amenazante 
de un desastre mayor. 

La vertiende norte dei rio Negro íue aportando inmensos volú- 
menes de agua al sistema de la vital vía fluvial, más arriba de 
gran represa de Rincón dei Bonete. Y lo que hasta entonces estu-v 
viera circunscripto al sólo efecto de las consecuencias inmediatas d 
la inunt^ación en el resto dei país, fue convirtiéndose poco a poa, 
en el punto crítico de la situación, pon la configuración de un heof,/ 
que adquirió ribetes de importância Hital, y que mantuvo teusa 
expectante ansiedad nacional y el interés permanente de las agencQ 
noticiosas dei extranjero. 

Allí comenzó el combate librado segundo a segundo y du.ratff 
casi un mes, entre la recia estrnetúra de la gran represa y la-coloiO 
presión de la imponente masa de agua acumulada en su lago 'r 
embalse, .C 

Mientras el día 18 el Estado Mayor Tnterministerial adoptaba 1 
medidas preparatórias para llevar a cabo la “Operación Terraplén 
en trance de proporcionar un alivio a la resistência heroica que 
muro de la represa aún incólume seguia ofreciendo a la clclópea prt 
sión de las aguas, el Comando de Emergência dei Estado Mayor dç 
Ejército establecido en el nudo ferroviário de Chamberlain, sincrd 
nizaba su acción con aquella medida, para iniciar la evacuación ma. 
siva de la población de Paso de los Toros. El General Enrique Mag- 
nani y sus colaboradores inmediatos, establecieron en la madrugada 
de aquel día sábado 18 un verdadero record, con la evacuación total 
de los habitantes isabelinos, transportándolos en tres contingentes a ; 
través de una operación combinada de locomoción ferroviária y te- j 

(Continua en la página 11) 


DEVASTACION, DOLOR Y PERDIDAS.—H< 
las grandes inundaciones dei ano anterior. E 
estruetura de acero dei puente ferroviário que r 
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en la propia sala de máquinas de la central hidi 
fotos dan también una nueva visión dei tren 

terrible presión d 
















L 


0 (T 




TRASLADO? 

SANCTON 

f O hemos dicho y lo re* 
petimos. en L^T.E. 
los jerarcas, los técnicos^ y 
los gerentes, todos dei vie* 
.fo régimen. se han dedi¬ 
cado sletnpre, a trasladar 
a los funcionários blancos 
por el hecho de ser blan» 

COS. 

Roíi los mismos jerareas. 
técnicos y gerentes» que 
ahora. quieren poner obs¬ 
táculos a Ia gran obra que 
realiza el Ing. Fonseca y 
sus companeros, pn la ma*- 
yoría dei Dírectorio. Pese 
a esos técnicos, sobre los 
cu ales existe ya la semi- 
plena priieba dei sabota.le 
y la persecución. el orga» 
TíTçmo ha cumplido ron 
sus deberes ante la Na- 
dón, 

La sem’-Dlena prueba 
existe, aiinque la Comisión 
In vesti«ra dara no lia sepa¬ 
rado. durante el sumario, 
a los jerarcas, con lo cual 
Se coarta la libertad dei 
funcionariado al declarar. 

No obstante todos los 
Inconvenientes, Ia obra dei 
Presidente, de la mayoría, 
y de los , funcionários de* 
centes, qUe por cierto son 
abnimadora mayoría, sal- 
varon al Ente. 








VISITA A RINCON PEL BO- 
XETE Y RINCON DE BAYGO- 
RKIA. — El Sr. Nardone» infor- | 
mó haber visitado, con el sr. 
Haedo, y algunos Ministros, las i 
represas dei Rincón dei Bonete 
y Rincón de Baygorria. Descri- 
bió la intensa actividad ad- 
1 vertida, representada por el es- 
I fuerzo de técnicos y obreros en 
I el cumplimiento de eus funcio- 
I nes, V como ejemplo de esa vo- 
t luntad patriótica citó el saso 
de un antlguo y excelente re- 
bobinador ya jubilado, .que pe¬ 
se a sus 65 anos, se ofrecló vo- 
i lutariamente a colaborar en 
Rincón dei Bouete. en íorma to ] 
talmente bonoraria, haciéndosa I 
i acreedor a la felicitación de los j 
visitantes. { 

Informó haber inaugurado un I 
I tramo carretero sobre la misma ! 
! represa de Baygorria senalanuo 1 
I haber recogido buena impreslón | 
en la visita, ya que en BincÔn ' 
dei Bonete se pohdrá en movi- 
miento, a breve plazo. qua teí- 
' cera turbina, mientras que en 
Baygorria se tiene la certeza de 
que el 4 de julio próximo po- 
1 drá inaxigurarse la j?rimera d» 
eus tres turbinas. \;if\ ÍO /3 











VISITA A LAS CENTRALES HIDBQELECTRICAS 

El serior Presidente Consejèro Nardone puso en conoci- 
miento dei Consejo que por invitación dei Directorlo de XJTE 
había visitado en companía dei senor Consejero Haedo y de 
algunos Ministros, las represas dei Rincón dei Bonete y cte 
Rincón de Baigorria. 

Describió la intensa actividad observada, sefialando su 
satisfación por la comprobación dei interés y cl esfuerzo que 
ponen licos y qbreros en el cumplimiento de sus fun¬ 
ciones. 



Como indicãción de esa voluntad de servir a la patria 
citó el caso de un antiguo y excelente rebobinador ya jubi¬ 
lado, que pese a sus 65 afios se ofreció voluntariamente a 
colaborar en Rincón dei Bonete y a^í lo ha venido haciendo 
en forma totalmente honoraria, haciéndose acreedor a la fe- 
licitación dé los gobernantes que visitaban la empresa. 

Expresó que durante su visita habían inaugurado un tra¬ 
mo carretero que pasa sobre la misma represa y que en esta. 
oportunidad se reunió todo el personal de la zona y una per- 
sona en nombre de sus compafíeros afirmó: “Al Gobierno 
tenemos que decirle que los obreros queremos trabajo y nada 
de seguro de paro”. 

Declaro el Sr. Presicfente que esas palabras pronunciadas 
en nombre de una importante masa obrera y que él traía 
a coiiocimiento dei Consejo, provocaban cierta sorpresa aun- ^ 
que coincidían con posiciones planteadas más de una vez, 
en el seno dei Consejo. 

Senaló finalmente, que de Ia visita realizada habían reco. 
gido muy buena impresión ya que en Rincón dei Bonete cs- 
tán preparando ya una tercera turbina para ponerla en mo- 
vimiento a breve plazo y en cuanto a Rincón de Baigorria 
se tiene allí la certeza de que pava el 4 de julio próximo po. 
drá inaueurarse la primera de las tres turbinas conque con* 
tará la Central. 
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LA CENTRAL 


DE R. DE BONETE 


QUEDARA MUY PRONTO TOTALMENTE RECUPERADA 


Una numerosa comitiva oficial encabezada por el Presidente dei Consejo Nacional de Gobierno, senor Nardone y 
el Consejero Hacdo, y que integraban, además el secretario dei cuerpo, senor Sánchez Morales, los Ministros de Obras 
Públicas, Hacienda e Instrucción Pública y Previsión Social, los Sub Secretários, senores Dr. Tognola, Cr. Ibarra San 
Martin, el Presidente de la Câmara de Representantes, senor Zorrilla de San Martin, el Presidente y Vice dei Banco 
de la República, Escribano Amilivia y senor Gari, el Inspector General dei Ejército, Gral. Rebollo, el Jefe de Ia Región 
Militar N? 3, Cnel. Alburquerque, Sub Jefe. Cnel. Miranda, Jefe dcl Estado Mayor Cnei. Alvarez, Jefe de la Casa Mi¬ 
litar, Jefe de Policia de Montevideo, Cnel. Aguerrondo Presidente dei .Directorio de UTE Ii\g. Rodolfo Fonseca, de 
Ancap, senor Alfredo R. Basso, los Embajadores de los Estados Unidos de América y de la República Federal Ale- 
mana, Presidente de la Caja de Jubilaciones de la Tiidustria y Comercio, Sr, Furest y un grupo de periodistas me¬ 


tropolitanos, realizo una rápida visita a las obras hidroeléctricas de Rincón de Bonete y Rincón de Baygorria, para 
inspeccionar la marcha de los trabajos y las posibilidades,^de normalizar, a la brevedad posible, el suministro de energia 


eléctrica al país. 

UNA VISITA DE RUTIN V 
La delegación, que viajó en 
dos aparatos de la fuerza aé¬ 
rea y un coche expreso de On¬ 
da, realizo primeramente una 
rápida visita a la sala de má. 
quinas de Rincón dei Bonete, 
donde pudieron apreciar la 
marcha de los trabajos de re- 
cuperación de las turbinas, da. 
úadas en ocasión de las pasa- 
das inundaciones de abril dei 
ano pa&ado. 

En la sala de comando de la 
represa los visitantes fueron 

atendidos por el Ing. Delacos- 
te, qulen en presencia dei Ing 
Fonseca, al que acompaneron 
los demás miembros dei direc¬ 
torio de UTE, hizo conocer el 
mecanismo que rige la marcha 
de la Central y el funciona, 
miento de loa complicados pa- 
neles desde los cuales se do. 
mliia toda la maquinaria ac- 
tualmente en proceso de recu. 
peración. Hizo uso de la pala- 
bra el Ingeniero Rodoifo Fon¬ 
seca. para dar la bienvenida a 
los hombres de gobierno. des¬ 
tacando el esfuerzo en que 
?stá empefiàdo el Direciono 
^le preside para que Rincón 
/?1 Bonete pueda quedar eu 
.‘ondiciones, en el más breve 
tiempo posible, de impulsar 
nuevamente ei progreso indus¬ 
triai de la república. 

Hizo uso de la palabra, dos- 
pués, el Presidente dei Consejo 
Nacional de Gobierno senor 
Nardone. para expresar que se 
complacía en encontrarse jun¬ 
to a l<^s técnicos y los obreros 
que están trabajando sin des- 
mayos para reparar los danos 
causados por el desastre de 
^abril. 

Finalmente hizo nso de la 
palabra el Consejero Haedo, 
quien se refirió a la impor¬ 
tância qUe tiene para la na- 
ción la obra ' dei Rincón dei 
Bonete, manifestando que el 
actual gobierno se hall a em¬ 
penado en la tarea de impul. 
sar la construcción de nuevas 
centrales hidroeléctricas. que 
se apresurará la terminación 
de la represa de Rincón de 
Baygorria y que se han ade- 
lantado ya los estúdios pré¬ 
vios para la de Paso dei Puer- 
to y Yapeyú, aguas abajo dei 
Rio Negro, que junto con ei 
gran proyecto dei Salto Gran¬ 
de, habrán de transformar a 
la república alentando la im- 
plantación de nuevas indus¬ 
trias y llevando ei progreso a 
todos los rincones d^l país. 

Tuvo después un emociona¬ 
do recuerdo para nuestros 
Hermanos Brasilenos, sfecta- 
dos hoy por una catástrofe 
similar y con quienes la repú¬ 
blica se siente identificada. 

TT'! r» 1 í 1 Q V-,v«o c H i r-i ci-i-i ri 


bia olvidado al Pueblo de Pa, 
so de los Toros y que an¬ 
terior promesa de un Liceo 
moderno, seria pronto una 
realidad. 




VISITA A LA SALA DE 
MAQUINAS 

La comitiva pasó después a 
visitar la sala de máquinas, 
donde un .çrupo de obreros 
trabajando a razón de jorna¬ 
das de diez horas diarias, ha 
realizado el milagro de poner 
en condicione.s la turbina N9 
2, que genera 30.000 kilowatios 
y la N? 3 que por el momenio 
genera 20.000 y que .junto con 
Ja energia que produce la Cen¬ 
tral Batllc totalizan toda la 
energia que consume la repú¬ 
blica. 

Mientras los visitantes reco- 
rrian ja sala de máquinas los 
Ingenieros a cargo de la obra 
expiicáron que dentro de 45 
dias líi lurbina N? I entrar.á 
í^n funciones aportando 30X00 
kilowatios más en tanto q^^e 
la turbina N9 4 demorará al- 
gún . tiempo aún, para estar 
en t^ondicienes. 

Desde lo alto de uno dc los 
puentes, jos visitaiitCá pudie- 
^^on asistir a la finalizaeión dei 
bobinado de una de ias tur¬ 
binas, cuyos mat»*riales habían 
llegado hacía apenas unas ho¬ 
ras de Esiados Unidos, gracias 
a la labor sin pausas de un 
grupo de obreros y técnicos 
que han encarado la tarea con 
sentido patriótico. 

Entre ellos. orgulloso de su 
gesto, so hallaha el obrero 
Carlos Mana, jubilado y en re¬ 
tiro, que apenas se enteró de 
las dificultades se ofreció vo¬ 
luntário, sacrificc su merecido 
descanso y se sumó a la le- 
gien de los que trabajaron sin 
mirar el reloj para hacer fren¬ 
te al milagro dc la recupera- 
ción. 

L.OS DA.^OS DE LA 
INUNDACION 

Mientras los visitantes reco- 
iTíarL toda la zona de la r^'- 
presa los Ingenieros de la UTE 
y el Presidente dei Directoiio 
Ing. Fonseca fueron propor- ' 
cionantío datos a log perio¬ 
distas. 

Supimos asi que los danos 
causados por la inundación de 
abril, solo en lo que concierne 
a UTE, se elevaban a sesenta 
millones de pesos, incluyendo 
en la cifra los gastos de repa- 
ración de maquinaria danada, 
el gasto dei comtaustibe nece- 
sario para hacer marchar la 
Central Batlle y la disminu- 
clón de lag entradas por ener¬ 
gia 110 vendida. 

Se calcula, además, que será 
necesario invertir veint'. millo- 


pliación de Tos muros de con- 
tencien de la presa, en previ¬ 
sión de que puedan .^currir 
nuevas inundaciones que ha- 
gan necesario defender las 
instalaciones de costo multi¬ 
milionário. 


VISITA A BAYGORRIA 

Poco después la comitiva se 
dirigió hacia las obras en 
construcción de la represa de 
^tincóii de Baygorria, donde en 
la actualidad más de 900 obre¬ 
ros trabajan, bajo la dirección 
de un grupo dc técnicos «le- 
maiies y uruguayos, en la 
construcción de Ia nucva cen, 
trai hidroeléctrica cuya prime- 
ra turbina se calcula que po- 
ser inaugurada el próximo 
4 de julio y que suminislrará 
32.000 kilowatios de energia. 
Kn una detenida visita a lati 
obras los gobernantes pudic- 
ron apreciar Ja importância de 
la obra, Ia rapidez con que se 
llevan adelante los trabajos y 
las posibilidades de que, den¬ 
tro de un plazo más breve dei 
calculado inicialmente, sus 
turbinas se sumen al potencial 
de energia de Rincón dei Bo¬ 
nete para acelerar el proceso 
tíe recuperación de nuestra 
economia que el actual Go¬ 
bierno está impulsando con 
patriotismo. 

Sobre el puente carretero 
Hiie cruza sobre la presa de 
Baygorria y qiic permitirá 
unir, por la ruta N9 4, las 
rutas 20 y 5. el Presidente dei 
Consejo de * GobieniOr senor 
Nardone, procedió a cortar. 
Simbolicamente, ]a cinta que 
marcaba, sobre el puente, los 
limites de Tacuarembó y Du- 
fazno y pronuncio breves pa- 
labras para destacar su signi¬ 
ficado. 

Le contesto, cii nombre de 
los obreros, Juan José Estiga- 
rribia^ que puso nna nota do 
omoción en los presentes al 
decjr que en este país se ne- 
cesiíaba menos seguro de paro 
.V más obras que den trabajo 
ít los obreros. 

Haedo acotó que eran aque- 


itas las palabras más sensatas 
que habia escuchado en la jira 
y que aqxiei hombre dei pue¬ 
blo, que no queria divisas en 
«I trabajo, estaba bablando 
con patriot^ino. 


FINALIZA LA VISITA 

Poco después los visitantes 
se dlrigleron al Casino de Rln- 
cón de Baygorria, donde se 
sirvió un almuerzo a cuyo tér¬ 
mino hizo uso de la palabra 
el Presidente dei Directorio de 
UTE, Ingeniero Rodolfo Pon. 
seca, para expresar que la vi« 
sita a laa obreus se rabia rea¬ 
lizado para apreciar la marcha 
de los trabajos y tener una 
Vision real de lo quo uun fal¬ 
ta por realizar. 

Destaco el esfuerzo de los 
técnicos y dei personai obre¬ 
ro, soldados ignorados de una 
tarea casi heroica, y termind 
diciendo que lo que se habia 
mostrado a los gobernantes y 
lo que se habia explicado a los 
periodistas, signifleaba dar 
cuenta a la nación de la for¬ 
ma en que el-organismo de su 
presidência habia encontrado a 
3a UTE al asumlr su^ cargos 
y de lo que, en ei corto tiem¬ 
po dlsponible, se habia reali¬ 
zado para su plena recupera, 
ción, 

El Presidente dei Consejo. 
senor Nardone, finalizó la par¬ 
te oratoria diciendo que tanto 
él como Haedo y los demás In¬ 
tegrantes dei Gobierno, ha¬ 
bían llegado hasta allí porque 
se les habia dicho que su pre¬ 
sencia estimularia y alentaria 
a los obreros, pero que arora 
comprobaba que los que sa- 
lían de allí reconfortados eran 
los gobernantes al apreciar el 
tesoneor esfuerzo de técnicos, 
directores y obreros en la ta¬ 
rea de recuperar los tesoros 
perdidos en la catástrofe. 

Poco después la delegación 
emprendió el regreso a la ca¬ 
pital. luego de una brev© vi¬ 
sita la Base Aérea de Duraz 
íio, en cuyo Casino de Oficiales 
fueron agasajados por laa au- 
ridadei d* la 
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Autoritodes naciOTales, direetores de Entes A utônomos. legisladores y periodistas' yisitaron 
r Kmcon dei Bonete y Baygorria, donde p udíeron apreciar el adelanto en que se encuen- 
realizan. En las notas gráficas vemos, arriba, al Consejero Na,, 
Presidente de TJTE., Ing. Fonseca, el Ministro de Obras 
publicas, Ing. Giannattasio, el Ministro de Instrucción Pública, Dr. Pons Etcheverry, Sres 

Sr^Fures^t el ^ief V* ?5f.s*^«»‘e de la Caja de Industria y Comercio, 

tnênín Banco Republica, Sr. Gari y otras personas en un mo-, 

dê GobiPr^ comitiva, encabezada por el Presidente dei Çonsejo Nacional 

Nardone, recomendo Ias instalaciones, en la usina de Baygorria. En 
nuestra edicion de manana ofreceremos ampUa informaclón sobre los importantes actos cum- 
plidos ayer en las Usinas Hidroeléctricas de UTE, 
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. DEL BONETE Y CULMINACION DE BAYGORRIAEL TRABAJO ÈN LA RÈCUÍ*ÈRAtlÔN DE RINtÔN 


Las notas gráficas documenlan la visita realizada ayer por autoridades nacionales a las obras mencionadas. Se aprecia a lós 
visitantes observando el Irabajo en las turbinas de Rincón dei Bonete y a los consejeros Nardone y Háedô en el puenie de lã 
. represa de Baygorria, 


Excelente Impresión Recogen Autoridades Nacionales 
en Visita Realizada a Rincón de Bonete y Baygorria 


Mientras por las causas conocidas el : los trabajos para poner en mai’cha la pri, 

: país padece una crisis de energia, con las mera turbina. De la importância de la ener- 
consiguientes moléstias para la población i gía, en la vida entera dei país, en el de- 
y perjuicios para la economia, un grupo i sarrollo de sus industrias tanto como en 
de obreros y técnicos uruguayos se es- ; el aborro de divisas por concepto de im- 
fuerza en forma casi anónima, pero con j portación de combustibles. parece obvio in. 
alto sentido de responsabilidad, desde hace | sistir. Senalemos apenas que la incorpo- 
varios meses, en recuperar el normal fun- ; ración de la Turbina N*? 3 a la red. reali- 
cionamiento de la Usina de Rincón dei 1 zada el sábado pasado luego de eficiente 
Bonete y en Baygorria están culminando intervención de técnicos compatriotas, re- 


ípresenta una economia de más de un mi. 
llón de pe.sos mensuales que el país debió 
gastar en combustibles. La marcha de es¬ 
tos trabajos. tanto en Rincón dèl Bonete , 
como en Baygorria tienen pues una impor¬ 
tância de.primer orden para el país, y ex- 
i plican que el Directorio en pten^ dê UTE 
I haya decidido realizar una visita a las 
imismas. que el Ing. Fonseca câlificó de 
'“visita de rutina para comprobar el gran 


adelanto de las obras”, a la cual 
fueron invitados consejeros na. 
cionales ministros, legisladores, 
directores de entes autónomos, 
embajadores, etc. El recorrido 
por las diversas instalaciones de 
ia Usina de Rincón dei Bonete. 
la convicción de que para el 
próximo mes de julio comen- 
*1 zará a funcionar la primera tur- 
1 bina ,de Baygorria, dieron a ia 
i visita una especial significación 
nacional, de alentadora esperan- 
za, comün a, todos, más allá de 
cualquier diferencia y de ma. 
tices políticos. 

LLEGAN AUTORIDAD^ES 

A las 11 y 15 minutos aterri- 
zaba con toda normalidad en la 
pista cercana a Paso de los To¬ 
ros, el DC 3 de la Fuerza Aé¬ 
rea Uruguaya que condujo al 
presidente dei Consejo Nacio¬ 
nal de Gobierno, senor Benito 
Nardone a los ministros de Ha- 
cienda. Obras Públicas e Ins- 
trucción Pública, Cr. Azzini, 
Ing. Giannattasio y Dr. Pons Et- 
cheverry respectivamente. Sub 
Secretario de Defensa Nacional. 
Capitán Pérez Fontana, de 
Obras Pública? 7^. Tognola, 
Contador General de la Nación 
|Cr. Ibarra San Martin. Diputa. 
do ZorriUa de San Martin. Jefe 
de Policia Coronel Aguerrondo 
Jefe de la Casa Militar. Coronel 
Tanco Prpcirpr.ríi Ec Ac 



esfuerzo dosconocido de quiã- 
nes lograron recuperar cóStosôs 
bienes danados o destruídos por 
las inundaciones, refirmando su 
convicción de que el país se en- 
camina firmemente hacia la 
noriíialídad êu matéria de ener¬ 
gia, aunque resulta difícil fijar 
plazos. 

También habló en esta ocasión 
ei Preaiaente dei Conseio 
Nardone, quien expresó que lue. 
go de la visita realizada se sen¬ 
tia reconfortado ante esta üe- 
mostración de trabajo que tan¬ 
ta trascendencia tenía para el 
pais entero. Senaló su. convic. 
ción de que ese estado de éspi- 
ritu era el dominante en todos 
los hombres de gobierno alli 
presentes y recordó el episodio 
dei obrero jubilado de UTE Es- 
tigarribia, que Cuando et desas¬ 
tre de las inundaciones, se. ofre. 
ció voluntariamente para traba- 
jar, sin ningun aventaja perso- 
nal, solamente por imperativo 
patriótico como el símbolo de 
un espíritu que hará la gran¬ 
deza de la República. 

DECLARACIONES DEL 
TNG. FONSECA 

Ya de regreso. en una impro¬ 
visada conferencia de prensa 
rodantç. ei Presidente de UTE 
formulo declaraciones a lós pe- 
rioaistês. sobre diversos aspec- 
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Mientras por las causas conocidas el 
país padece una crisis de energia, con las 
consiguientes moléstias para la población 
y perjuicios para la economia, un grupo 
de obreros y técnicos uruguayos se es- 
fuerza en forma casi anónima, pero con 
alto sentido de responsabilidad, desde hace 
vários meses, en recuperar el normal fun- 
cionamiento de la Usina de Rincón dei 
Bonete y en Baygorria están culminando 


los trabajos para poner en marcha la pri. 
mera tui'bina. De la importância de la ener¬ 
gia, en la vida entera dei país, en el de- 
sarrollo de sus industrias tanto como en 
el aborro de divisas por concepto de im- 
portación de combustibles. parece obvio in. 
sistir. Senalemos apenas que la i/icorpo- 
ración de la Turbina N*? 3 a la réd. reali¬ 
zada cl sábado pasado luego de eficiente 
intervención de técnicos compatriotas, re- 
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f^presenta una economia de más dê un mi. 
llón de pesos mensuales que él país debió 
gastar en combustibles. La marcha de es¬ 
tos trabajos. tanto en Rincón dèl Bonéte 
como en Baj^gorria tienen pues una impor¬ 
tância de.primer orden para el país, y ex- 
plican que el Directorio en pleno de UTE 
haya decidido realizar una visita a las 
mismas. que el Ing. Fonseca cálificó de 
“visita de rutina para comprobâr el gran 



Los consejeros Nardone y Haedo con el presidente d* la UTE 
Ing. Fonseca y un obrero de Baygorria 


adelanto de las obras”, a la cual 
fueron invitados consejeros na. 
cionales ministros, legisladores, 
directorès de entes autónomos, 
embajadores, etc, El recorrido 
por las diversas instalaciones de 
la Usina de Rincón dei Bonete. 
la convicción de que para el 
próximo mes de julio comen- 
zará a funcionar la primera tur¬ 
bina^ de Baygoi’ria, dieron a la 
visita una especial significación 
nacional, de alentadora esperan- 
za, común a todos, más allá de 
cualquier diferencia y de ma. 
tices políticos. 

LLEGAN AUTORIDADES 

A las 11 y 15 minutos aterri- 
zaba con toda normalidad en la 
pista cercana a Paso de los To¬ 
ros, el DC 3 de ta Fuerza Aé¬ 
rea Uruguaya que condujo al 
presidente dei Consejo Nacio¬ 
nal de Gobierno, senor Benito 
Nardone a los ministros de Ha- 
cienda, Obras Públicas e Ins- 
trucción Pública, Cr. Azzini, 
Ing. Giannattasio y Dr. Pons Et- 
cheverry respectivamente. Sub 
Secretario de Defensa Nacional. 
Capitán Pérez Fontana, de 
Obras Públicas Dr. Tognola, 
Contador General de la Nación 
Cr. Ibarra San Martin, Diputa. 
do Zorrilla de San Martin, Jefe 
de Policia Coronel Aguerrondo. 
Jefe de la Casa Militar, Coroneí 
Tanco, Presidente de la Caja de 
Jubilaciones de Industria y Co- 
rnercio Esc. Juan C. Furest, pre¬ 
sidente de Ancap senor Alfredo 
R. Basso, presidente dei Banco 
de la República Esc. Solano 
Amilivia, vicepresidente .senor 
Gari, Inspector General de la 
Fuerza Aérea Brigadier Sáenz, 
embajadores de Ips , Estados 
Unidos y de la República Fe. 
deral Alemana, senores Wood- 
ward y Rosen respectivamente, 
presidente de UTE Ing. Rodolfo 
Fonseca, vice Mayor Alcides 
Perdomò y Directores de UTE 
senores Ramón Cotelo. ElíaS 
Croci y Santiago Rompani, Ins¬ 
pector General dei Ejército Ge- i 
neral Rebollo, Gereirte de la 
División Usinas Ing. Salvador 
Massón, y otras personalidades. 
Minutos antes de llegar esta co. 
mitiva. lo había hecho, por vía 
aérea, desde Punta dei Este el 
Consejero Haedo acompanado 
dei Secretario dei Consejo de 


Gobierno senor Sánchez. 

EN LA USINA __ 
De inmediato los visitantes se 
trasladaron a la Usina, donde 
fueron atendidos por el perso- 
nal técnico que trabaja en la 
misma, quienes suministraron la 
información correspondiente a 
cada sector de la obra. A tra¬ 
vés dei recorrido, la impresión 
recogida por las autoridades fue 
excelente, no solamente en lo 
que tiene relación con la efi¬ 
ciência de obreros y técnicos, 
sino también al sentido de res¬ 
ponsabilidad demostrado- por 
unos y otros en la recuperación 
de- un factor esencial para la 
República como lo son sus fuen- 
tes de energia. En la Sala de 
Comandos el Ing. Delacoste, se¬ 
gundo jefe de Rincón dei Bo¬ 
nete, explicaba a los periodis¬ 
tas el complicado mecanismo dei 


tablero de control, mientras una 
radioemisora local recogía las 
palabras de los Consejeros Nar¬ 
done y Haedo. 

BAYGORRIA A PUNTÕ 

Si excelente fue la impresión ‘ 
recogida en la primera etapa, 
no lo fue menos el contacto.con 
Baygorria, donde a un ritmo in¬ 
tenso de trabajo. se procura cul¬ 
minar la puesta en marcha de 
la primera turbina, lo que sig¬ 
nificará un gran p'aso en la nor- 
malización de las actuales de¬ 
mandas de energia. También 
aqui se realizó una recorrida 
por todas las instalaciones de 
la obra. 

A los postres dei almuerzo 
que fue servido posteriormente, 
el Ing. Fonseca. Presidente de 
UTE., debió improvisar unas pa¬ 
labras alusivas a la significa¬ 
ción de las obras visitadas, al 


esfuerzo desconocido de quie¬ 
nes lograron recuperar costosôs 
bienes danados o destruídos por 
las inundaciones, refirmando su 
convicción de que el país se en-' 
camina firmemente hacia la 
norrfialidad en matéria de ener¬ 
gia, aunque resulta difícil fijâr 
plazos. 

También habló en esta ocasión 
el Presidente dei Consejo senor 
Nardone, quien expresó que lüe. 
go de la visita realizada se seh^ 
tia reconfortado ante esta úe- 
mostración de trabajo que tan- 
ta trascendencia tenía para- èi 
pais entero. Senaló su. convic. 
ción de que ese estado de éspi- 
ritu era el dominante en todos 
los hombres de gobierno alli 
presentes y recordó el episodio 
dei obrero jubilado de IJTE Es- 
tigarribia, que Cuaiido el- desas¬ 
tre de las .inundaciones, se. ofre. 
ció voluntariamente para traba- 
jar, sin ningun aventaja perso- 
bal, solamente por imperativo 
patriótico coino el símbolo de 
un esplritu que hará la gran¬ 
deza de la República. 

DECLARACIONES DEL 
ING. FONSECA 

Ya de regreso, en una impro¬ 
visada conforencia de prensa 
rodante. el Presidente de UTE 
formulo declaraciones a los pe¬ 
riodistas, sobre diversos aspec¬ 
tos de la actividad dei organis¬ 
mo >quo preside. Se refirió al 
problema dei secado de la Tur. 
bin-a N^ 3 exitosamente resuel- 
to por los técnicos uruguayos, 
pero advirtiendo que ello no 
supone la recuperación perma¬ 
nente y definitiva de la crisis 
energética, ya que pasarán unos 
meses antes dq que quede bo¬ 
binada la última turbina. En los 
'momentos actuales, expresó el 
Ing. Eonseca,. las cargas, satis» 
facen Ia demanda dei país, pero 
la pfoximidad dei Tn>^ierno prb- 
bablemente exigirá nuevos cor¬ 
tes. Si Baygorria entra en fun-^ 
cionamiento para julio como se 
espera y se rebobina la máqui^ 
na que falta dei Bonete, se po- 
drá cubrir esa mayor demanda, 
ajustadamente. Pero como en 
-toda usina surgen siempre per- 
turbaciones propias de su acti¬ 
vidad, seria aventurado supri, 
mir radicalmente las restriccio- 
nes. para tener que volver de 
nuevo a ellas, lo que seria peor.- 
Se^ íialú qu» e a im 

ra interesada en vender co- 
rriente y reiteró algo que ya 
nos había adelantado eí Direc. 
tor Cotelo en el sentido de que 
las actuales tarifas han sido 
calculadas en forma muy ajus¬ 
tada, sobre la base de una pro-; 
ducción hidroeléctrica total¬ 
mente normalizada.. La recupe¬ 
ración dei Bonete solamente, ha 
costado aproximadamente 60 
millones de pesos, a lo que debe 
ágregai'se lo que ha sufrido la 
población civil c industrial. Y 
la construcción de un vertedero 
auxiliar en dicha Usina, que re¬ 
gulará el rio de tal manera que 
ninguna inundación de futuro 
podrá tener los efectos suíridos, 
insumirá unos 20 millones más. 
En Baygorria se ha construído 
ya una represa auxiliar que se¬ 
ria volada fácilmente en casos 
extremos. Todo ello no puede 
naturalmente ser financiado con 
los recursos dei país, debiéndo- 
se recurrir a los prestamos irí. 
ternacionales.. Finalizo sus pala¬ 
bras el Ing. Fonseca expresando 
que UTE debe y quiere estar 
acorde con el desarrollo dei 
país. y para ello debe planificar’ 
con Vision de futuro. 


FÜe, en definitiva, unã grata 
jornada; que‘ dejó una optlmis^ 
ta sensación en todos los visi- 
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Puesta en marcha dei 
Turbo-Alternador 2 

La U.Tj:. comunica a la 
población que ei turbo 
alternador N? 2 de la Ceul 
trai Hidiáulica de Rincón 
dei Bonete, cuyo genera. 
dor ha sido rebobinado, en. 
tró a las 13 y 40 dei día de 
ayer, 21, en prueba de ^^er. 
vicio, con carga reducida. 

Si dicha prueba diera re. 
sultado satisfactorio, es a 
unidad pasaría a régimen 
de servicio nomal en los 
próximos dias, lo que no 
significa que por el mo. 
mento puedan levantarse 
las restrirriones en el uso 
de la energia eléctrica- 
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Miincón det JÊawêete está 
ios t20»000 Kilateatios 


producienda 30,000 de» 
de su cupaeidéãd tatai 


Se agregarán 30.000 más 
En estos momentos fim- 
cionan las turbinas Nos. 2 
—con 30.000 k.w.— y 3, 
con 20.000, de la Represa 
dei Rincón dei Bonete, su- 
mando. 50.000 de los 120.000 
kilowatíos de su capaci- 
dad. Dentro de 45 dias, se 
agregará la N? 1, con 30 
mil más. U TJE., que cn 
reparaciones y otros gas¬ 
tos de dicha represa 
calcula una erogación de 
S 60:000.000, proyecta 
inaugurar el 4 de julio la 
primera turbina de la re¬ 
presa de Rincón de Bay- 
gorria. de 32.000 k. w. 
Calcula el organismo que, 
actualmente, entre las dos 
turbinas en marcha dei 
Bonete y la Central "Bat- 
lle”, están en condiciones 
de cubrir Ia demanda dei 
momento, calculada en 
230.000 kilowatios, la que 
en inviemo podria llegar 
a 280.000. 

En una rápida recorrida au¬ 
toridades nacionales visitaron 
ayer las obras de recuperación 
dei Rincón dei Bonete, y las 
quo se construyen en el' Rin- 
ccn de Baygorria. Enca- 
bezaron una comitiva numero- 
si&ima ei Fte. dei Gonsejo Nal. 
de Gobierno Sr. Nardone; Con- 
sejero Sr. Hacdo, Ministros de 
Hacienda y de Instrucción Pú¬ 
blica, Cr. Azzini y Dr. Pons 
Etcheverry, re&pectlvamente Pte. 
de UTE-, Ing. Fonseca. Emba- 
jadores de EE.UU. y la Repú¬ 
blica Federal Alemana, Sr. Ro- 
bert p. Woodward y Dr. Georg 
Kosen, representantes de entes 
autónomos, etc. 

Gran parte de 2a comitiva 
llegó a las 11.15, en dos apa¬ 
ratos de la Fuerza Aérea, a los 
Campos de la Sucesión Vasallo, 
a 3 kilometros de la represa dei 
Fincón dei Bonete, a la que se 
dirigieron de inmediato. 

F1 personal de la planta fue 
encontrado en intensa labor so¬ 
bre todo en la amplia sala que 
aloja a las 4 turbinas que, an¬ 
tes de la inundación de abril, 
proporclonaban 120.000 wk. dia- 
rios de energia eléctrica al país. 
Cos de ellas ya han sido r-ein- 
corporadac? a la labor: la N9 2 
hace algúh tiempo, y la N 9 3. 
a las 16.58 dei sábado ppdo. 

El Ing. Delacoste, 29 jefe de 
la Represa sintetizó la situa- 
actual a los visitantes, en 
los siguientes términos: 

— Las 4 turbinas, a razón de 
30. OCO kw- cada una, suman la 
producción total diaria de ia 
Represa. Sin embarc^o. y por 
precaución, la N9 3 , "recién ha- 


en un lapso de 45 dias 

bilitada, producirá, por ahora 
20.000 kw, 

—íLas dos restantes? ^pre- 
guntó un cronista. 

—La N9 1 , luego de las prue- 
bas pertinentes, comenzará a 
trabajar en un lapso de 45 dias; 
en cuanto a ia N9 4, aún no ha 
sido desarmada. 

De inmediato, y corroborando 
lo senalado, los presentes asis- 
tieron a la rebobinación defini¬ 
tiva de la turbina N9 1. 

EN B.IYGOKRIA. — 

La comitiva se dirigió de In- 
mediato a las obras en cons | 
tj ucción dei Rincón de Baygo- ■ 
rria. Allí, sobre la incipiente re¬ 
presa, fue inaugurado simbóli¬ 
camente. Dor el Sr. Nardone, el 
acceso a la Ruta N9 4, que en 
el futuro deberá comunicar la 
N9 5 —a Paso de los Toros— 
con la 20. a Rivera. _ 

Preguntamos al Pte. de UTE.: 

—£,Pueden calcularse los gas- 
tos totales ocasionados por la 
reparación de la Usina dei Rin¬ 
cón dei Bonete? 

—Sí ya que por refacción de 
maquinarias, utilización de com- i 
bustible en la Central “Batlle y; 
Ordonez’* y disminución de re- i 
caudaciones a cavsa de las res- I 
tricciones impuestas, se perdie -1 
rcn unos 60 lailiones de pesos. 
Debo agregar, dice, que la tur¬ 
bina N9 2 , secada a una tem- i 
peratura de 120 grados, está co- j 
mo nueva y pueden asignársele 
30 anos más de duración efec- 
tiva. En smtesi^^ las dos turbi¬ 
nas de Rincón dei Bonete y la 
Centrai “Batlle”, juntas, están 
en condiciones de alcanzar la 
máxima demanda actual, que es 
cie 230.000 kw. Pero ei Inviemo 
exige mayor carga; sl las cosas 
van bien, se llega»*á a los 280 000 
kw., cuando la turbina N9 1 es¬ 
tá lista, agregándosele, el 4 de 
j'illo los 32.COO kw de la prl- 
mera máquina de Baygorria. 

Anade nuestro informante 
que, a modo de prgcanjción, se 
construirá un vertedero auxiliar 
en el punto donde se realizó la 
“cperación terraplén”, a un cos- 
to de $ 20:000.000.00. Esto, uni¬ 
do a que los muros de la repre¬ 
sa dei Bo\{ete serán elevados a 
un.. attura de 85 metros, difl- 
cultarán en ^ado máximo la 
posibilidad de nuevas inunda- 
ciones. 

Concluyó diciéndonos que UTE 
tiene la esperanza de normali¬ 
zar su producción en el invier- 
no entranet sobre todo al po- 
ner en marcha la primera turbi¬ 
na de Baygorria, aunque —acla¬ 
ra— piensa que todavia seria 
un tanto aventurado suprimir 
las restricciones existentes. 


Píe. de UTE. Ing. Fonseca, Ministro de L Pública Dr. Pons 
Echeverry e Ing, Delacoste, observando el rebobinado de 
-la Turbina N? I, en Rincón dei Bonete 
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jO, MARTES 29 DE MARZO DE 1960 


mpresíón se Recogió 
IBaygorria y Bonete 



fvr. autoridades nacionales visitaron las Represas j 
kte” y “Rincón de Baygorria”, a los efectos d<=* 
tjos recuperativos de Ja primera y la marcha 
segunda. Tal como lo viene informando EL 
lõn de técnico.s y obreros, es en aquellos dos 
nes’ de nuestra economia, total, cumpliéndose 
ei. a los eíectos de poner punto final a los pade- 
! soportando la población en matéria de energia 
‘ tcndrcmos asi fusionando xma turbina de la 
f V en Bonete. la turbina 2, totalmente reno- 
t carga total y durante 30 anos tendrá una vida 
iicntras Que la N9 3, se ha recuperado gracias 
bados por los 


; quienes des- do, con los repuestos que llega- 
I plan aconse- ron a Montevideo el viernes úi- 
t EE. UU.l es- timo. Esa máquina, generará ener- 
jr más fórmu- gia dentro de 40 o 45 dias por la 
Loue finalmen- labor continua y segura de. aque- 
[exito. Y ahora lios técnicos y operários.. Cabe 
Snerando ener- ! aqui agregar dos hcchos que ha- 
fue el momen- blan elocuentemente de ese es- 
D total, con lo i íuerzo y dei afán dei obrero. Un 
vielo jubilado de U.T.E., de nom- 
bre Estigarribia, ofreció sus ser- 
vicios en forma desinteresada y 
está trabajando en la - -i^ecupera- 
presenciar los j ciós de Bonete. En Baygorria, du- 
íáquina N9 1 rante la visita, otro obrero se 
de rebobina- i apersonó al Consejero Nardone y ! 


irá lista para 
6 n durante 30 
i comprobar la 
:se trabaja en 


EN "RINCON DEL BONETE' Y "RINCON DE BAYGORRIA". — Autoridades nacionales visita?©» 
ayer las Usinas Hidroeléctricas de Rincón de Baygorria y Rincón dei Bonete. Las dos notas gráfica* 
muesíran en primer término, a los visitantes recorriendo el camino que pasa sobre la Usina Hidr©» 
eléctrica de Baygorria. Después, puede verse al Consejero Nacional Sr. Benito Nardone- acompanad© 
dei Presidente de U.T.E., Ing. Rodolfo Fonseca, dei Secretario dei Consejo, Sr, Sánchez Morales y etra» 
personalidades. A la izquierda, puede observarse a una gran grúa, trabajando para quitar aíaguias ea 

la Represa de Rincón de Baygorria 


le dijo. entre onas c‘Ofc<i>. que ei 
obrero uruguayo no necesitaba se- 
guj’o de paro, sino trabajo y más 
trabajo. sin lo cual no podremos 
hacer dei nuestro, un país prós¬ 
pero. 

En una conferencia bieve man- 
tenida en el ómnibus con el Pre¬ 
sidente de U.T.E., Ing. Fonseca, 
éste sehaló la importância que esos 
trabajos tieneh para la economia 
dei pais. Afirmo que por ahora 
se puede cumpiir con las exigên¬ 
cias de la población en el con¬ 
sumo de energia eléctrica. Pero no 
se puede cortar las restriccimies. 
por cuanto la curva va en ascenso 
a medida que avaiiza el invierno 
y si no se tienen toda.s las má¬ 
quinas en uso- habrá déficit de 
energia. La U.T.E. es un ente co^ 
mercial y debe vender la enerda 
que produce. E.s. pues, interés de 
U.T.E., vender lo más posible, pe- 


:,o «nora. hay que leslrmgu 

el consumo. En este punto, acota- 
ron el Ingeniero Fonseca y el Di-* 
redor Sr. Ramón Cotelo, que al 
hacerse el calcula para las nuevas 
tarifas, se tuvo en cuenta la nor¬ 
mal y total marcha de todas- Ias 
Usinas Hidroeléctricas y Térmicas,- ' 
por lo que hasta que no íuncio- 
nen Bonete y Baygorrií^, el Ins¬ 
tituto seguirá acumulando déficit, 
que se sumaiá a los 60 juJllones 
que tiene ya por los desastres 
ocurridos en Rincón dei Bonete, 

QUIENES CONCURRIERON 

A esta visita, que según e) In- 
genieio Fonseca fue de "simple 
rutina", concurrieron las siguien- 
tes autoridade.s; 

Consejeros Nacionale.s senores 
Benito Nardone .v Eduardo Víctor 
Haedo; Ministros de Hacienda, 
Obra?; Públic.U': e In.struccion Pú- 


dob y ae ia República^ed^iai Ale- 
mana. senores Woodward y Rosen 
respectivamente; Presi dente d* 
U.T.E., Ing. Rodolfo Fonseca; Vice, 
Mayor Alcides Perdomo. y Direc- 
tores de U.T.E., senores Ramon 
Cotelo. Elias Croci y Santiago 
Rompani; .Tnspector General dei 
E.iémto, General Rebollo: Geren* 
i te de la División U.sinas, Ing, Sal¬ 
vador Masson y otras personalí- 





























Visita a las Represas 


Buena impresíón se Recogió 
Ayer en Baygorria y Bonete 


MONTEVIDEO, MARTES 29 DE MARZO DE 1960 


En el dia de aver. autoridades nacionales visitaron las Hepresas 
de ‘ Rincón dei Bonete * y • Rincón de Baygorria’*, a los efectos 
presenciar los trabajos recuperativos de la pnmera y la J^arcba 
• vertiginosa*’ de la segunda. Tal como lo viene informando EL 
PLATÀ. la dcdicación dc técnico.s y obreros, es en aquellqs dos 
importantes -bastiones” de nuestra economia, total, cumpliendose 
horas extras a granel, a los eíectos de poner punto final a los pade- 
oimientos que viene soportando la población en matéria de eriergia 

^Irctvica. En Julio. tendremos; asi fu^ioriando una furbma de ia 

Usina de Baygorria; y en Bonete, la turbina 2, totalmente reno¬ 
vada, marcha con su carga total y durante 30 anos tendrá una vida 
segura y activa, mientras Que la N9 3, se ha recuperado gracias 

a los estúdios realizados por los j--— - 

ingenieros de U.T.E,, quienes des- j do, con los repuestos que llega- 
pués ríel fracaso dei plan aconse^- i ron a Montevideo el viernes ui- 
jado por técnicos de EE. UU.l es- 


tudiaíon fórmulas y más fórmu¬ 
las. hasta lograr la que finalmen¬ 
te culminó con todo êxito. Y ahora 
esã turbina está generando ener¬ 
gia hasta que le llegue el momen¬ 
to de sLi rebobinado total, con lo 
que tambicn quedará lista para 
servir a la población durante 30 
anos. Ayer pudimos comprobar la 
celeridad con que se trabaja en 
Bonete. pudiendo presenciar lOs 
visitantes, que la Máquina N‘.’ 1 
está ya en proceso de rebobina- 


timo. Esa máquina, generará ener¬ 
gia dentro de 40 o 45 dias por la 
labor continua y segura de aque- 
llos técnicos y operários. Cabe 
aqui agregar dos hcchos que ha- 
blan elocuentemente de ese es- 
íuerzo y dei afán dei obrero, Un 
vie.io jubilado de U.TE., de nom- 
bre Estigarribia, ofreció sus ser- 
vicios en forma desinteresada y 
está trabajando en la recupera- 
ciós de Bonete. En Baygorria, du¬ 
rante la vn.sita. otro obrero se 
apersonó al Consejero Nardone y 


N "RINCÓN DEL BONETE" Y "FINCON DE BAYGORRIA". — Autoridades nacionales v 
Jlr las ufinas Hidroeléclricas de Rii^cón de Baygorria y Rincón dei Bonete. Las dos \ 

míslran en primer término, a los visitantes recorriendo el cammo que pasa sobre la Usina 

el^^^píe^id^lnte Fo^nleca^,^ de?"s^e®crerar^’'dTcon/ejo, Tr. Sànchez Morales 

:„on.Udade.. A U iz^uierda. °^-va„a a uz._^.ran^.rua,^»rabaiando par, ,u..ar atag 


le dijo, entre otra^ cOfeci>. que ei 
obrero uruguayn no necesitaba se¬ 
guro de paro. sino trabajo y mas 
trabajo, sin lo cual no pqdrcmos 
hacer dei nuestro, un pais prós¬ 
pero. 

En una conferencia oreve man- 
tenida en el ómnibus con el Pre¬ 
sidente de U.T.E., Ing. Fonseca, 
éste sehaló la importância que esos 
trabajos tieneh para la economia 
dei país. Afirmo que por ahora 
se puede cumplir con las exigên¬ 
cias de la población en el con¬ 
sumo de energia eléctrica. Pero no 
se puede cortar las restricciones. 
por cuanto la curva va en ascenso 
a medida que avanza el invierno 
v si no se tienen todas las ma¬ 
quinas en uso- habrá déficit de 
energia. La U.T.E. es un ente co¬ 
mercial v debe vender la energia 
que produce. Es. pues. mteres de 
U.T.E., vender lo más posiblc, pe- 


4 0 pgi anoia. hay qye reslrmgii, 
el consumo. En este punto, acota- 
ron el Ingeniero Fonseca y el Di- 
rector Si'. Ramón -Cotelo, que. al 
hacerse el calcula para las nuevas 
tarifas, .se tuvo en cuenta la nor¬ 
mal V total marcha de todas- las 
Usinas Hidroeléctricas y Térmicas, 
por lo que hasta que no luncio- 
nen Bonete y Baygorria, el Ins¬ 
tituto seguirá acumulando déficit, 
qíie se suniavá a los 60 millones 
.que tiene ya por los desastres 
ocurridos en Rincón dei Bonete. 


úob y ae ia República ^'eçle 
mana. senores Woochvard ? 
respectivamente: Presi d e 
U.T.E., Ing. Rodolfo Fonsec 
Mayor Alcides Perdomo. 3 
torès de U.T.E., senores 
Cotelo. Elias Croci y í 
Rompani; Inspectoi- Gcn« 
Ejército, General Rebollo; 
te de la Di\isión Usinas. I 
’ va dor Masson y otras P< 


QUIENES CONCURRIERON 


A esta visita, que según el In- 
genieio Fonseca tue de "simpl© 
rutina", concurríeron la.s .siguien- 

tes autoridades; 

Conseieros Nacionales senores 
Benito Nardone y Eduardo Víctor 
Haedo; Ministros dc Hacienda, 
Obras Públicas e Instrucción Pú¬ 
blica, Cr. Azzini, Ing. Giannatta- 
sio y Dr. Pons Etcheverry. res- 
i pectivamenlc; Subsecre t a r i o de 
! Defensa Nacional. Capitán Perez 
Fontana: de Obras Públicas, Dr. 
Tognola; Secretario dei Consejo de 
Gobierno, Sr. Sánchez Morales; 
Contador General de la Nación, 
Cr. Ibarra San Martíiy, DipUtado 









































Procedentes de los Estados Unidos, llegaron ayer en el trans^ 
atlântico americano "Argentina", valiosos repuestos çontenidoi 
en veinte cajones, que adquirió la U,T,E. destinados a los 
bajos de recuperación de las turbinas de Rincón dei Bonei€ 


tl üevanado de la lurbina 

No. 1 Llegó Ayer de EE. UU. 


1 prjHc*o8 flp U. r,E. estimaii que 
entrará en servieio eu 45 dia??. 

Procedentes de los Eslados Unidos, llegaron 
ayer en el Iransaíláníico americano "Argenti¬ 
na", valiosos repuestos que la U.T.E. adquirió 
de la General Electric para poder llevar ade- 
laníe el programa de recuperación de las tur¬ 
binas de Rincón dei Bonete. En este sentido, 
cabe senalar que los trabajos marchan a ritmo 
acelerado, al punto que los directivos de este 
organismo están convencidos de que el progra¬ 
ma de rehabilitación ha sido adelanlado en va¬ 
rias etapas. Por lo pi^onío desde ayer por la 
manana, Montevideo recibe 30 mil kilowaíios 
más de energia, qenerados por la turbina 2 
j y que es el máximo que esta máquina puede 
suministrar. Asimismo, en las mismas esferas 
, imoera la convicción de que a partir de hòy 
entraria en funcionamiento la turbina N? 3, que 
proporcionaria otros 30 mil kilowaíios más, aun 
cuando habrá que aguardar algunos dias antes 
de que se alcance este rendimienío ya que pre¬ 
viamente esta turbina tendrá que ser someíida 
a las pruebas de suficiência y seguridad habi- 
luales. Estos 60 mil kilowaíios, aliviarán sin 
duda las acíuales restrxcciones que pesan'sobre 
los consumidores particulares y íambién lá in¬ 
dustria. En lo Referente al generadór N9 1, ias 
piesas de recambio que ya estaban en poder de 
la U.T.E,, íueron armadas y los repuestos para 
los bobinados llegaron ayer como hemos dicho 
en el vapor "Argentina". Los veinte cajones, 
coníienen en su lotalidad los devanados para 
esta máquina y el valor de los mismos alcança 
a la suma de 62.600 dólares. Ayer mismo, salie- 
ron direcíameníe para Paso de los Toros y de 
inmediaio çl personal dei mismo organismo co- 
menzará su insíalación. Se cree que 45 dias más 
tarde dicha máquina podria ser incorporada a 
la red. En esta oporíunidad, el referido bobi¬ 
nado será totalmeníe preparado por los técni¬ 
cos de la U.T.E., puesto que el esoecialista quke 
llegó de los Estados Unidos, expresó aue a su 
critério el personal dei organismo está perfec- ' 
lamente capacitado para realizar este irabajo, 
Finaimeníe senalemos que el lunes saldrán en 
ayión con desfino a la represa Consejeros, mi¬ 
nistros presidentes de entes autónomos, legisla¬ 
dores y periodistas para visitar las instalaciones 
y apreciar los trabajos aue se han realizado 
desde las inundaciones. Esta comitiva visitará 
posieriormente la Represa de Rincón de feaygo- 
rria que muy pronto comenzará a generar ener¬ 
gia. Aprovechando la oportunidad simbólica¬ 
mente se abrirá la ^ta N ?4. que pasa por la 
propia represa. 
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^omienza a Summistrar Energia 
lo. Turbina 2 de R. dei Bonete 

I parur^ãe". ,ue se p.eea.. a 

I aun subsisten. habrán experimentado un se nsibíè ãuvio ‘‘^i-eléctrico que 
- positivo beneticin para el desarrollo de nuestras ' inrtn.í(r- ?“® aparejado 

jlresulta supotierlo, por los ineonvsnientes Que determ.ni afectadas, como lógico 

LAS MAQUINAS NUMEROS ^ oPterininaron este Impasse en la UTF 

DOS Y TRES — 


Al aperte QUe ya se viene hti- 
ciendo efectivo de la máquina 
N9 2 de Ia Usina de Rincón ricl 
Bonete. las autoridades dei or¬ 
ganismo piensan agregar lo» 
otros 30000 kilowatts quó piol 
duce la N9 3 dc acuerdo ai in_ 
forme técnico recibltío ayer por 
ei Dircctoiio y oue daba por des 
contada la pue.sta en marcha de 
la misma. 

Sobre .ej trr.bajo cumplido 
hasta el presente para poner en 
condiciones de produeción a las 
máquina.s mencionadas, corres- 
rende estatalec^T que el mísmo 
se efectuó en base a una farea ■ 
meticulosa, realizándose múiti- 
plee nruebas hasta qu? paulatl- ! 
namente —en el caso de la 
Máquina NP 2 . por ejemplo— que 
emoezô generando, primero. 
2.000 kws. para aumentarlos. su 
cesiva y gradiialmente en las 
cifras de 4.000. 15.000, 20.000 

25.000. 28.0CO finalmente n^- 
canzar los 30.000. 


Terminado el rebobinado ds 
j la NO 3 y hcchas con eila, como 
j eu el anterior caso todas las 
prnebas aconsejabies para ase- 
gurar su normal funcionamien- 
to, este es el momento en que, 
repetimos, se puede asegurar que 
ambas incorporarán su produc- 
clón ai consumo de energia dei 
pais. 

^hi-Hfn nvi iiiiiii iL ; 

ei Circuito Oeste - Norte como 
erroneamente s e estableclera— 
con 10 que al margen de resta, 
blecerse el consumo para la in¬ 
dustria, se cbtendrá un benefi¬ 
cio para la economia def Ente 
que percibirá cuarenta mil pe¬ 
sos diários por el trabajo efecti¬ 
vo de ambas máquinas. 


VISIE4 DE AUTORIDADES 
A RTNCON DEL BONETE 
La última información sobre 
el particular guarda relación con 
el viaje que, el lunes por la ma- 
nana, habrán de efectuar Con- 
sejeros, Ministros Presidentes de 
Entes Autnomes, Legisladores y 
Periodistas hasta la Represa de 
Rincón dei Bonete, con motivo 
de visitar las instalaciones y 
apreciar los trabajos efect.uados 
a partir de la finalizacien —y 
aún durante ellas mismas— dei 
pasado Abril en aquella impor¬ 
tante 25ona. 
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nados para Ia turbina N? l'de RinctoTl ionl?.***'*” ‘"f. 
a Paso , de los Toros de InmedlatoTse confenzará fa '^0 
de que para dentro de 45 dias i» .>í^s«..i»ã If," a ’ ’ ® ' 

La foto fuc captada cuando le nroleVrVJ", í |<“iieral energ 
cajones que Ilegaron. Su peso total aselendef’4 fisl kilos"*y’í 
presentan unos 37.000 dólares aproximadamente ’ ^ ' 






EL 


Llega el Bobinado de 
la Turbina 1 de UTE. 

Los trabajos de recuperación de las turbinas en 
Rincón dei Bonete* marchan a paso acelerado. Entre 
manana y pasado se tratará de que se reincorpore a 
la red la máquina N? 3, que fué sometida a un nuevo 
proced^miento de recuperación, estudiado por los téc¬ 
nicos - ingenieros de UTE. 

SI bien no existe seguridad absoluta de que la tur¬ 
bina responda, los ing^enieros entienden que el sistema 
I empleadu ahora par» el secado es superior al anterior 
y puede deparar un resultado satisfactorio. 

Si el êxito coronara este intento, en el correr de 
la semana entrante la usina hidroeléctrica de Rincón 
dicl Bonete estará generando 60.000 kílowats. 

En lo que respecta al turbo-generador N? 1, las pie- 
zas de recambio que estaban ya en poder de UTE., se 
han colocado todas y los repuestos para los bobinados 
llegarán manana en el vapor estadounidense ‘‘Argen¬ 
tina”. 

Saldrán directamente hacia la Visina de Paso de 
los Toros y de inmed^ato se comenzará a su coloca- 
ción. Aproximadamente 45 dias después quedará habi¬ 
litada la máquina y entrará en la red. 

Esta vez, el rebobinado lo harán los técnicos de la 
UTE., pues hoy el especiaKsta de EE. UU. vuelve a su 
, país, ya que es su critério el de que los funcionários 
dei Ente están perfectamente capacitados para realizar 
los trabajos, siendo por lo tanto innecesarios sus ser¬ 
vidos. 

Cabe agregar que la turbina N? 2, sigue funcio¬ 
nando normalmente y generando toda su potência de 
30.(HH) kilowatts. El lunes próximo, las autoridades de 
UTE. y miembros dei Consejo de Gobierno visitarán la 
represa a los efectos de interesarse personalmente so¬ 
bre los trabajos que allí se realizan y también llegaráü 
hasta Rincón de Baygorria con el mísmo fin. 














LLEGARA HOY EL BOBIINADO PARA IA 
TURBINA 1 DE RINCON DEL BONETE 

Continúan los trabajos de UTE, tendientes a recuperar las 
turbinas en Ríncón dei Bonete. Ya han sido colocadas todas las 
pipas que poseía el Ente en lo que se refiere al turbo-generador 
iN^úmero 1. Hoy son esperados en el vapor estadounidense “Ar 
gentina” los repuestos para el bobinado. Los mismos saldrán di- 
rectamente hacia Paso de los Toros, comenzándose su coloca- 
cion. Se espera que dentro de 45 dias quedará habilitada esta 
maquina. 

Por otra parte, entre hoy y manana se tratará de reincorpo¬ 
rar al servicio la maquina Número 3. De tal forma aumentará la 
energia eléctrica en forma considerable. /} . / / 
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Una información de “ElPais’* 
ampliamente confirmada 


Las declaraciones dei Ing. Fonseca han producido 
celente impresión. Son de un hombre de gobier- 
no que mide sus palabras sabe lo que dice y conoce 
el pano. No vamos a repetirias, pues la población 
las oyó y leyó con atención que es de imaginar, y 
sin quedar exultante, quedó tranquila. 

Queremos simplemente senalar en estas líneas, 
recordando el tono truculento de una nota que nos 
dirigiera la Asociación de Funcionários de la U.T.E., 
que las yersiones formuladas en EL PAIS. que die- 
ron motivo a ella, las repite con insistência y pro- 
lijidad el Presidente dei Directorio, y, naturalmen¬ 
te con infinita mejor información. 

“Impera la presunción, dice, de que hubiera exis¬ 
tido mala disposición de los técnicos u otros fun¬ 
cionários de la UTE en la solución de los proble¬ 
mas desde que sobrevinieron las inundaciones de 
abril dei ano pasado. Pero la verdad es que con 
presunción o sin ella, es sano y útil conocer bien 
el origen de los hechos. Han habido accidentes. Los 
accidentes se pueden explicar todos y cada uno de 
ellos. Pero naturalmente a cualquier espiritu inqui¬ 
sidor se le puede ocurrir que lo que no se explica 
siempre es la frecuencia de estos accidentes. Es de- 
cir la concentración de tales hechos en tan corto 
tiempo. 

Y sobre todo la existência de accidentes de cierta 
magnitud en momentos tan dificiles. Es claro que 
siempre ocurren accidentes en las centrales. Es cosa 
de todos los dias y siempre se están reparando má¬ 
quinas. Cuando éstas existen suficientemente, y hay 
reservas, estos problemas pasan desapercibidos. Pe¬ 
ro cuando las cosas están en el limite como lo es¬ 
tán ahora la rotura de una máquina y la dismi- 
nucion de la producción energética, entonces co¬ 
bra una mayor magnitud. y el problema tiene ma- 
yor importância. El Poder Ejecutivo por unanimi- 
dad ha deseado saber la verdad sobre esos acciden¬ 
tes. ha pedido al Ministro de Hacienda Contador 
Azzini que a su vez solicite una investigación su¬ 
maria en la UTE. Y por su parte el Directorio de 
la UTE. por unanimidad de sus miembros resolvió 
el jueves pasado practicar también una investisa- 
ción sumaria lo más completa y extensa posible*’. 

Se ve claro. pues. que cuando EL'PAIS lanzc la 
versión. era una versión seria, y sigue siéndolo, que 
preocupa a las autoridades. Esperemos que de^la 
investigación salga alguna verdad. Y. entretanto, 
que la Asociación se calle, cuando no tiene nada que 
decir, y se defienda, si los hechos se comprueban. 





El L, e_ lo 3 te 


ÍL SlIJUNISllO DE ENERGIA 

£N la maiíana de a.ver, el Presidente de UTE, Ing. Rodolfo Foiw 
beca, ae aingío por radio al pais iniormaut^o sobre la situarión 
eu matena de suministro de energia. Declaro el citado profesíonal 
que para agosto estara tolalinente restielto el problema, pues para 

en servicio maquinarias en cuya reparadon 
vieiic^Ai trabajanUc» téciiicovs dei organismo. 

a» de ícbrero está prevista la' reanudación dei trabajo 

fie ^ Central Batlie y Ordónez. A princípios 

nr' ^ ^ ‘ en.raria a trabajar ia máquina N? 2 de Bincón dei Bo- 
i'’? entonces eon una mejora de alrededor de los 

Oir.oo» biloaatios. Luego, para la segunoa máquina de Bonete v la 
primcra de Baygorria, debe esperarse alradcdor de los primeros 
dias de juiio. For fin, la tercera máquina de Bonete entraSa a 
trabajar hacia fines de agosto, eon lo cuai se iendría ya una ca- 
paoidati insfalatia inayor que ios pieos previstos, y entonces el 
problema de la talta de energia estaria resuelto en el pais 
allá riP ?í '•e^triccicnes aciuales. no se prplongaràn más 

* í'*“'“‘™*ínte previstos, en que se completará ej 
trabajo de la maquina 4. 

Prosiguió el Ing. Fonseca: “Hemo.s tenido siem,;-ve en cueiiU ' 
lo siguiente: tencmos gran concepto de nuestros clienirs de la 
poblacion domiciliarLa, pero no debemos dlvidar, desde el punio de 
vista practico dei pais, que ia prouurdón industrial es impresein- 
dible y al niismo ticmpo sirve de fuente de vida a las grandes ma- 
sas «brcras que constituyen la mayoria de la población™ pZ 
posibi% cecesano que toda esa parte sufriera io menos 

Destaco seguidamente: 

curaplido y por eso hubo necesidad de 
cambiar el sistema de cortes. Porque en realidad lo programado 
en Cl piimcr momento, Io que se explico en el anllteatro dei Pa^ 
lacio de la Luz, frente a las Câmaras de induslria y dei Comercio, 
estaba ir.uy bicn calculado. Si la poblaciõn domiciliaria hubiera 
e^ipondido no hubieran faltado na(?a más que 10.000 küowatios 
quizas para cortar. Esto no se hubiera sentido e„ realichul Pero 

iva?an 7 aS cuando tenian luz se 

a\alanzaban a su consumo, en dcuimento naturalmente de to lo 
cl plaii. En rcaliuad tambien algo incomodo el establecimiento dcl 
sistema dc cortes y fué el accidente que ocurrió el sábado pasado 

iiizo basta,níe porque cuando se normalizo cl sistema, va la eeníe 
un déficit miiy grande: en tanques de aglTa, 'bombef cIc 


agua a los tanques ene re- 
frigcración en Ias hela ^on 
los ascensores. 

Entonces constatainc par¬ 
te industrial y la comer cor¬ 
tes. Y la otra, la poblcj^^g 
razones, justificaciones éfícit 
por efecto dei accidentetínuò 
uno o dos dias despuéfe un 
nuevo estilo de cortes Srár- 
tica después. 

Puede decirse que si sis* 
tema d« cortes. Por efe^ción 
no pudo ser dei total cn la 

bahía, a Ia temperatura.ción 

disponible fué un poco íeta- 
mciite que el número ^ la 
madrugada, fué mayor. eiios 
cortes. Y los cortes que sá- 
lado, a las 7. las 8 y ^ de 
hoy, son bastante menor» aáa 
ilel jueves y el viernes. ’i,c. 
ebo indudableinente mej en* 
tre l os consumidores”. 
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Una Turbina de Rincón dei Bonefe Entra 

En Servicio en los Primeros Dias de Abril 


El ingeiiiero Fonseca, presidente de VTE, expresó 

que en junio la Represa Baygorria dará energia. — 

uarlMdaremos a continuación las 
aíll n 2? iraporlante y Irascendenlal reportaje que 

r?^ J®"* ®í P«»id«"*e de Ia UTE ingeniero ilodâfo 

did^el Ino'Fnn«,!!”5°®® <l“e son de pública nolorie- 

là“Darle ha reaccionado en dos formas. 

En camhió ta ni^}.*^ d- con los decrelos de las restricciones. 

dramllií. d ‘ domiciliaria, no ha sentido el impacto 

dramatico de las circunstancias como lo sintió en abril dei ano oasado 

í. decirse, muchos no lo habrán cumplido toialmente. Por 

lo menos lo suponemos. Es por ello que creo que cualquier proqrama 
futuro.sobre restricciones. no tendr^que es?frTa- 
nla« <!• las normas que se estudien sino en 

nLfSlftc ^^cho en la actualidad. Lo que 

♦ t” Palacio de la Luz a las câmaras de indus- 
y comercio estaba muy bien calculado si la población domicilia¬ 
ria hubiera respondido, ya que sólo nos habría faltado 10 mil kw Pero 

iSz^^SLcliVa^mLn^A™®® w familia cuando tenían 

abalanzaban sobre ella en un formidable consu- 

Plan. Desde luego que el 
c^n anterior sufrió la central N? 3. desor|anizó en 

^ ^ originariameníe se había organizado, porque 

cuando restituímos la maquina N? 3. la población tenía ya un déficit 

‘^® *"®ír® P®'® ®‘ f“"«on>mi«nto de’^ mo?ores de 
las casas altas, ascensores, refrigeradores, etc. Entonces 
parte comercial e industrial se cenía estrictamente 
al plan de consumos, en cambio el sector de los particulares no Había 
el dlfw®'l** * 4 ®*®"®® y Í“®»«J«ciones en cierto^^sentido wmÕ lo fúl 
eno^r*n««J?,A ® ®®“5® *^5? accidente dei alternador N? 3. Pero 

y” esS Sos alafmÁ “nf ‘**®* *.*" ’“® *°® «““sumo* decrecieran. 

I eso nos alarmo. De ahi viene entonces el nuevo sistema de cortes 

que se puso en práctica desde la tarde dei sábado. Pero la verdad es 

e“u8‘*últímaS*48'horM*®^°®.f®*®-*“*j'"® ‘*® ‘^"‘"hución, los cortes en 
ultimas 48 horas han disminuido con respecto a los de los dias 

ior Y «e^^ademil® demuestra que el actual sistema es me- 

ioí Jrs adernas que este sistema, de anunciar preriamente la hora 
nistro de enVr^a* * poblacion adaptar un poco su vida al sumi- 

50.000 KW. MAS A FINES DE FEBRERO 
«Arn reparación de la máquina N9 4. 

técnicos que intervienen asi como el per- 
sonal especializado puedan restituiria en un plazo menor que el prl- 

íil k^r^^jA^ÍÃ debatido insistentemente en efp^ 

cial a traves de la prensa. Se ha preguntado si fue oportuno reparar 

precisamente en el mes que eí ?ur?s- 
^ ^“® punto de vista económico 

ui® ®’^f^^o*’dinariamente importante para el país. Es probable que 
estadisticas suficientes pero ân duda iiene enorme impor¬ 
tância. oe nos na dicho por que no reparamos esa máquina en octubre 
o noviembr® pasado. Ese es un problema que se ha debatido, pero la 
verdad es que resolyimos hacerlo en enero por muchas razones. Es el 
limite mas bajo de la curva de consumos, por lo tanto era el mes que 
la poblacion sufriria menos las consecuencias de las restricciones. Por 
otra parte la responsabilidad de mantener esa máquina por más tiempo 
en íuncionamiento era sumamente peligrosa según opiniones de los 
técnicos de UTE, técnicos nacionales y de la casa instaladora. Todos 
coincidieron en que no podia pasar mas tiempo sin ir a la reparación 
antes que ocurnera un accidente muy grave. Y se fijó como plazo 
maximo mediados de enero. Haberlo hecho antes de esta fecha hu¬ 
biera sido precisamente hacer sufrir más a la industria. Naturalmente 
que tenemos gran concepto de nuestros clientes particulares. Pero no 
debemos olvidar, desde el punto de vista nacional, que la producción 
industrial es absolutamente imprescindible y al mismo tiempo es una 
importante fuenle de trabajo para los grandes sectores dei país. y en 
partmular para las grandes masas de obreros que son la mayoría. 

Por lo ta.nto era necesario que éstos sufrieran tales consecuencizu 
lo menos posible. Yo se lo que es la falta de energia y en qué forma 
contribuye a la disminución dei standard de vida. He sufrido muchas 
veces las restricciones y ahora mismo soy de los que carecen de ener¬ 
gia por 15 horas diarias, ya que resido en el Prado. Y para aquéllos 
que se preguntan por que razón se les suministra energia a Pocitos 
Carrasco u otras zonas residenciales, donde habitan personas de ma- 
P j adquisitivo creyendo que con ello estamos haciendo par- 
cialidad. les décimos que ello es incierto. Una monstruosidad de esta 
naturaleza^ no habria entrado en nuestra cabeza. Hubiera sido ir con¬ 
tra la rezon y la justicia y contra elementales normas de convivência 
democrática de nuestro país. La explicación está en que en la zona 1, 
en este momento desde el punto de vista industrial está pasando por 
sus licencias. Por lo tanto es la zona N9 l, donde se pueden hacer los 
cortes mas pronunciados. La zona N9 2, en cambio hay que respetarla 
mas, porqu® ella se encuentra a pleno régimen de trabajo. Después 
dei dia 6 de febrero se cambiará la situación y entonces los beneficia¬ 
dos con los menores horários de cortes serán los b''rrios de la zona 1 
y los mas cargados los de la zona 2. Por el momento, los cortes de 
acuerdo con el actual sistema está marchando muy bien. Mientras no 
sea necesario, es nuestro deseo hacer sufrir lo menos posible a la po- 
blacion. Pero estamos en la situación de un cirujano. Tiene que cortar, 
tendra que hacer salir sangre, y habrá dolor. Sin embargo, nadie cree- 
ra que es un criminal. En nuestro caso no tenemos más remedio que ' 

solucionar estas cosas nnr rriAi^i/H ...... ....A_ 










democraliea '*• 'iY cunto de^^sta induslrial eslá pasando poi 

en este momento desde el puni . donde se pueden hacer los 

defau e^s: íebíari sj"eãmbjãrâ la yT-?rio*s dl íã" on.‘“Í 

r!o:”s>ircrrr.doV - 

acueido con el “Ctual sistema e jufrit lo menos posible a la po- 

sea necesano, es nues‘« it lituación de un cirujano. Tiene que cortar, 
blación. Pero estamos en la situaçion oe un embargo, nadie cree- 

ir^ut erun"«im?nll‘Ên^ú^^^^^ ^ 

ul“màrig«dVble°s?Pero por ahora »<> P;®T«”'°‘ «««‘‘^ad de mayo> 
xes *«»‘“®"®"?ÍE%*Rj^|i;f'LA“siTUAâoN EN ABRIL 

luacion podria en ^°„jL"uo 2 de Rincón dei Bonete, entre en 

presó: Se preve que la maquina N^ 2 de aj,ril. Pero 

servicio y s®* i^Jaráo oue no hemos abandonado total- 

no hay que olvidarse sm turbinas para ser usadas con 

mente la idea dei elos*^llernadores no Tan a poder 

carácter prorisorxo. Ya giios podrían funcionar por uno* 

trabajar en forma ^situación deficitária. Como 

dos o tres meses y ^j^rá a ^ - 

hemos dicho a princípios «J® ^ispondrá de alrededor 30 mil 

de Rincon dei Bonete y *® como está previsto, entrara en 

kilovatios más A fines de B^tlle y 0 ?dónez. cuyos traba- 

servicio la turbina N? 4 , de la Cenir^ caiiie y Luego para la se- 
jos de reparacion cyemoa que primera de Baygorria deba 

gunda turbina de Rincon * 1*1 ,®°", v por fin la^^tercera ma- 

Isperarse hasta los Pritn«os de junm.^ Y ^por nn ^ 

quina de Rincon dei Bonete qu» los picos previstos, y 

tendríamos una eapacidad “otaimentl resuelto. Para en- 

entonces el problema d® 1 » en« 9 « *®"\;°;VTroyecto de la tercera 
lonces estaremos ya pensand^o adelanlM P y restric- 

planta hidráulica. Pero de hecho desde princií-ios jnvestigación 

”rr-. b. 
SSI-FÍíSEt.; 

blemas desde ^«-esunción o sin ella. es sano y util 

sado. Pero la verdad ®® Han habido accidentes. Los ac- 

!■ -“>■ '■ 

wncntraciéii d, t,l„ h,Çhos msgnitud M» 

momentos tan dificiles. Es ciaro q j ^ ^ g* ,stán reparando mé- 

centrales. Es cosa de todos los dias y wempre jgg„vas estos pro- 

quinas. Cuando estas exis en suhcientem^^ 

blemas pasan ^esapercibidos. Fero cuan y la disminucion 

mite como lo están ahora la rotura de ^^^^r magnitud, y 

de la produccion ®"®^5®^'f^' ®!i*° u El Poder Ejecutivo por unani- 
el problema tiene n^ayor esos accidentes. Le ha pedido 

midad ha deseado saber la verdad |^bre esos acciden ^ 

al Ministro de Hacienda el Directorio de la UTE. 

vestigación sumaria en la Y por su parte e^ ui p^cticar 

por unanimidad de sus miembros resoivio ei juev^ y extensa posible. 
fambién una ln^®®*'9acion sumaria lo^mas ^erlcho a saber todo 

Tanto el gobierno ^ están dentro dei instituto tienen in- 

lo que ha ocurrido y j®*?;"® claramente posible. Es do- 

terés en que las cosas *® los menores ingresos que en 

blemente adaratoria y sa * *q 5 meses como consecuencia de la fal- 
consecuencia se registrara en ®stos i instituto el ingemero 

ta de energia y »\«»® ‘ 5 .®**°™! *?! ^erdad « que no trastofn» lo. 
Fonseca expresói. Indudablemente la verdaa «^ 9 e,os. Pero 

planes dei organismo. Admtinios «J"®. „ueyas ta- 

hay dos compensaciones ,P”® *1 • naturalmente ha iniciado los 

rifas, la institucion podra J «qj «ue es evidente las 

trâmites m,®»®”®!®* P®«,;"ti°lue lloducen a causa de su yejex. Al 
enormes perdidas ^® Sq vendida va a ser de un orden 

mejorarlas, la perdida de c®^^'®^*® ” «arte también la situación ac- 

importante, y ello 7 ®,®. ootencía en las centrales puede tener 

tual. Yo creo que si el factor de potência enjas c ^jencia dis- 

SSSib^e^rfse^^^^ d & <i® restricciones extraordina¬ 
riamente elevado. «ue resultará en un rendimiento 

gundo semestre de este nuestros planes en modo al- 

qu« =° 2 *'"®f"a\“|ur 1 lmo e interrogado acerca de las medidas que 

sirS'í.rVí/;;^SH 

mucho mas aun, para ^®jj® ^9 3 Tratamos de sacar corriente 

mento , dei aecidente al alternador N? 3. Traiamos 

de la línea central y oeste para hoieles nos preocupa y dl® 

Por otra parte tambien, la ^ aliviar a los turistas su perma- 

una manera u otra hemos procurado aii j aente vien® por 

Sencia ®n.e®‘o® dí®®^*“ "«le^a^^hoVa haTnSo e/ a^^^^ II d»mi- 
otros motivos. El f°Ífa.*’més, podremos restablecer la 

nución de las P®"“*' 3 .®V^ j®? Sirigmo v de nosotros. Tales fueron las 
normalidad en ‘>®"®^V„‘« ÕL jlrraaTotelefonía. ofreció ayer al país 
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DETERMINACION DE | 
RESPONSABILIDADES! 

Entre los re^actores de 
EL PLATA no èxisien téc¬ 
nicos en maleria de produc- 
ción y suministro de energia 
eléctrica. Adoptamos, por lo 
tanto, una actitud de pru¬ 
dente expectativa en nuestros 
comentários sobre la prolon- 
gaçión de las dificulades ex¬ 
perimentadas por la U. T. E. 
a consecuencia de la catástrofe 
de abril. 

Pero cuando un servicio ' 
esencial para la Nación per- i 
manece en situación critica | 
tantos meses y se indica que ! 
las medidas que se adoptaron 
para superar esa situación 
fueron equivocadas conviene 
deslindar responsabilidades. 

No se trata de senalar uno o 
vários culpables ante la opi- 
nión pública; cualquiera pue- | 
de equivocarse en la aprecla- 
ción de un problema, pero 
cuando un asunto es tan im¬ 
portante, resulta de elemental 
sensibilidad que quienes no 
han sabido encontrarle solu- 
ción o se le han dado falsa, 

’ dejen cargo y responsabilidad 
a otros que presumiblemente 
podrán hallar el buen camino.. 

La disposición dei Consejo 
Nacional de /Gobierno, acor¬ 
dando que en la U. T. E. se 
lleve a cabo una información 
sumaria para fijar las aclua- 
ciones cumpUdas en la grave 
emergencia que seguimos vi- 
vi^ndo, tiende a establecer 
una buena práctica adminis¬ 
trativa, dando rápido y cabal 
cumplimiento a un reclamo 
unânime de la población. 














EH AGOSTO SE NORMALIZARIA 
EL SUMINISTRO DE ENERGIA 

El Ing- Rodolfo Fonseca*, en de- 
claraciones formuladas por radio en 
la mailana de ayer, expresó que pa¬ 
ra agosto dei presente afio quedí:irá 
totalmente normalizado el suminls- 
tro cre energia en todo el país. Ex¬ 
plico que la UT E- estará en con¬ 
diciones de poner en funcionamien' 
to en breve plazo - varias máquinas 
en cuya reparaclón se trabaja «a 
mayor parte de las horas dei dia. 

Se calcula que a fines de febrero 
será puesto nuevamente en servic^o 
el turbo - altexnador N9 4 de }a 
Central Batlle y Ordofiez. cuyo re¬ 
tiro, como se sabe, ha motivado la 
actual restricción que experimenta 
Montevideo. 

Continuó dlciendo el Ing. Fonse¬ 
ca que las tareas de restauración [ 
se van cumpliendo de manera muy 
satisfactoria en Rlncón dei Bonete 
y Baygorria, aguardándose que en 
abril comience a trabajar la máqui¬ 
na 2 de la primera planta; ello 
supoudría un aumento de 80.000 
kilovatios, „ ^ 

; pasando otro orden .de eonsi- 
der aciones, èl presidente de TJ.T.E 
manifestó que frente àl' rechazo de' 
.'iredueli^'«1^ máximo el consumo, la. 
población ha reaccionado en dos 
formas. Mientras que la industria 
mostró desde el comienzo de la 
aplicación de las actuales medidas 
de cmergencia, una comprensión 
clara dei grave momento porque 
debe atravesar el país, los núcleos 
famlbares han cumplido muy poco 
y muchos evidenciaron una total 
despreocupación. 

Dijo finalmente que se ha notado 
t una mejora con la puesta en prác- 
tica dei nuevo sistema de cortes; 
además el gasto domiciliário fue 
algo menor en estos dias. Asimismo 
dejó establecido que la generación 
de energia no pudo alcanzar »o3 
I niveles previstos debido a una ba- ; 
1 jante en la bahía. 
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EN ABRÍL ESTARIA EN SERVICIO UNA TURBINi 


DE R. DEL BONETE Y EN JUNIO UNA DE BAYGORRIA 


El Presidente de UTE, ingeniero Rodolfo Fonseca, se refino ^er, 
a los distintos problemas que encara actualmente el Instituto. Si bien 
desde estas páginas hemos informado diariamente sobre los mismos 
puntos, éstos no han perdido actualidad, razó<n por la cual. publicamos 
las partes que consideramos más importantes de lo que dijo ayer por 
Radio Carve el Ingeniero Fonseca; ^ ^ , 

"La población — expresó — ha reaccionado en dos formas. La 
parte industrial ha cumplido con los decretos de las restricciones. 
En cambio la parte, digamos domiciliaria, no ha sentido el impacto 
dramático de las circunstancias como lo sintió en abril dei ano pasado 
cuando las inundaciones. Esta vez, dicho sector ha cumplido muy p^o 
y casi podría decirse. muchos no lo habrán cumplido totalmente. Por 
lo menos lo suponemos. Es por ello que creo que cualquier programa 
que se haga en el futuro sobre restricciones. no tendrá que estar ba- 
sado en el libre cumplimiento de las normas que se estudien sino en 
un plan de cortes. Tal como se ha hecho en la actualidad. Lo que 
nosotros explicamos en el Palacio de la Luz a las câmaras de indus¬ 
trias y comercio estaba muy bien calculado si la poblacion domi^lia- 
ria hubiera respondido, ya que sólo nos habria faltado 10 mil kw. Pero 
lo que sobrevino más tarde fue que las casas de familia cuando tenian 
luz prácticamente se abalanzaban sobre ella en un formidable consu¬ 
mo, en detrimento naturalmente de todo el plan. Desde luego que el 
accidente que el sábado anterior sufrió la central N? 3, desorganizo en 
eran medida el plan que originariamente se había organizado, porque 
cuando restituímos la máquina N? 3. la población tenía ya un deficit 
muy importante de energia para el funcionamiento de motores de 
bombeo para las casas altas, ascensores, refrigeradores, etc. Entonces 
constatamos que la parte comercial e industrial se cehía estrictamente 
al plan de consumos, en cambio el sector de los particulares no. Habia 
naturalmenle razones y justificaciones en cierto sentido como lo fue 
el déficit que tuvo a causa dei accidente dei alternador N? 3. Pero 
ello continuó por uno o dos dias sin que los consumos decrecieran. 
Y eso nos alarmó. De ahí viene entonces el nuevo sistema de cortes 
que se puso en práctica desde la tarde dei sábado. Pero la verdad es 
que desde que implantamos este sistema de distribución. los cortes en 
estas últimas 48 horas han disminuído con respecto a los de los dias 
iueves y viernes pasado. Esto demuestra que el actual sistema es m®" 
jor. Y crco adernas que este sistema, de anunciar previamente la hora 
dei corte, permite a la población adaptar un poco su vida al sumi- 

nistro de energia. ___ 

50.000 KW. MAS A FINES DE FEBRERO 
Hemos calculado 45 dias para la reparación de la máquina N? 4 
pero no seria difícil que los técnicos que intervienen así como el per- 
sonal especializado puedan restituiria en un plazo menor que el pre¬ 
visto. Pero hay un punto que se ha debatido insistentemente en espe¬ 
cial a través de la prensa. Se ha preguntado si fue oportuno reparar 
esta máquina en la fecha actual, precisamente en el mes que el turis- 
j mo llega al pico más alto. y que desde el punto de vista economico 


resulta extraordinariamente importante para el país. Es probable que 
no hayan estadísticas suficientes pero sin duda tiene enorme impor¬ 
tância. Se nos ha dicho por qué no reparamos esa máquina en octubre 
o noviembre pasado. Ese es un problema que se ha debatido, pero la 
verdad es que resolvimos hacerlo en enero por muchas razones. Es el 
limite más bajo de la curva de consumos, por lo tanto era el mes que 
la población sufriría menos las consecuencias de las restricciones. Por 
otra parte la responsabilidad de mantener esa máquina por más tiempo 
en funcionamiento era sumamente peligrosa según opiniones de los 
j técnicos de UTE, técnicos nacionales j de la casa instaladora. Todos 
j coincidieron en que no podia pasar mas tiempo sin ir a la reparación 
I antes que ocurriera un accidente muy grave. Y se fijó como plazo 
máximo mediados de enero. Haberlo hecho antes de esta fecha hu¬ 
biera sido precisamente hacer sufrir más a la industria. Naturalmente 
que tenemos gran concepto de nuestros clientes particulares. Pero no 
debemos olvidar, desde el punto de vista nacional, que la producción 
industrial es absolutamente imprescindible y al mismo tiempo es una 
importante fuente de trabajo para los grandes sectores dei país, y en 
particular para las grandes masas de obreros que son la mayoría. 

Por lo tanto era necesario que éstos sufrieran tales consecuencias 
lo menos posible. Yo sé lo que es la falta de energia y en^ qué forma 
contribuye a la disminución dei standard de vida. He sufrido muchas 
veces las restricciones y ahora mismo soy de los que carecen de ener¬ 
gia por 15 horas diarias, ya que resido en el Prado. Y para aquéllos 
que se preguntan por que razón se les suministra energia a Pocitos, 

' Carrasco u otras zonas residenciales, donde habitan personas de ma- 
I yor poder adquisitivo creyendo que con ello estamos haciendo par- 
' cialidad, les décimos que ello es incierto. Una monstruosidad de esta 
I naturaleza no habria entrado en nuestra cabeza. Hubiera sido ir con¬ 
tra la razón y la justicia y contra elementales normas de convivência 
democrática de nuestro país. La explicación está en que en la zona 1, 
en este momento desde el punto de vista industrial está pasando por 
sus licencias. Por lo tanto es la zona N9 1, donde se pueden hacer los 
cortes más pronunciados. La zona N® 2, en cambio hay que respetarla 
más, porque ella se encuentra a pleno régimen de trabajo. Después 
dei dia 6 de febrero se cambiará la situación y entonces los beneficia¬ 
dos con los menores horários de cortes serán los barrios de la zona 1 
y los más cargados los de la zona 2. Por el momento, los cortes de 
acuerdo con el actual sistema está marchando muy bien. Mientras no 
sea necesario, es nuestro deseo hacer sufrir lo menos posible a la po¬ 
blación. Pero estamos en la situación de un cirujano. Tiene que^ cortar, 
1 tendrá que hacer salir sangre, y habrá dolor. Sin embargo, nadie cree- 
j rá que es un criminal. En nuestro caso no tenemos más remedio que 


solucionar estas cosas por medio de medidas que naturalmente no son 
las más agradables. Pero por ahora no prevemos necesidad de mayo- 
res restricciones que las puestas en vigência. 

MEJORARA LA SITUACIÓN EN ABRIL 
Interrogado acerca de cuál seria la fecha próxima en que la si¬ 
tuación podría en cierto modo normalizarse, el ingeniero Fonseca ex¬ 
presó: Se prevê que la máquina N^ 2 de Rincón dei Bonete, entre en 
servicio y sea conectada a la red, en los primeros dias de abril. Pero 
no hay que olvidarse sin embargo, que no hemos abandonado total¬ 
mente la idea dei secado de las otras turbinas para ser usadas con 
carácter provisorio. Ya sabemos que esos alternadores no van a poder 
trabajar en forma permanente. Pero ellos podrían funcionar por uno. 
dos o tres meses y salvamos de la actual situación deficitária. Como 
hemos dicho, a principios de abril entrará a funcionar la turbina N® 2 
de Rincón dei Bonete y con ella se dispondrá de alrededor 30 mil 
kilovatios más. A fines de febrero, como está previsto, entrará on 
servicio la turbina N? 4, de la Central Batlle y Ordónez, cuyos traba- 
jos de reparación creemos que podremos adelantar. Luego para la s^ 
gunda turbina de Rincón dei Bonete y primera de Baygorria debo 
esperarse hasta los primeros dias de junio. Y por fin la tercera ma¬ 
quina de Rincón dei Bonete entraria a fines de agosto.. Con esto ya 
tendríamos una capacidad instalada mayor que los picos previstos, y 
entonces el problema de la energia seria totalmente resuelto. Para en¬ 
tonces estaremos ya pensando adelantar el proyecto de la tercera 
planta hidráulica. Pero de hecho desde principios de abril las restric¬ 
ciones se harán sentir mucho menos. En relación con la^ investigacion 
que en estos momentos se está practicando, dijo lo siguiente: 

LA INVESTIGACION . . -x j 

Impera la presunción de que hubiera existido mala^ disposición d# 
los técnicos u otros funcionários de la UTE en la solución de los pro¬ 
blemas desde que sobrevinieron las inundaciones de abril dei ano pa¬ 
sado. Pero la verdad es que con presunción o sin ella, es sano y util 
conocer bien el origen de los hechos. Han habido accidentes. Los ac- 
cidentes se pueden explicar todos y cada uno de ellos. Pero natural¬ 
mente a cualquier espíritu inquisidor se le puede ocurrir que lo que 
no se explica siempre es la frecuencia de estos accidentes. Es decir la 
concentración de tales hechos en tan corto tiempo. 

Y sobre todo la existência de accidentes de cierta magmtud en 
momentos tan difíciles. Es claro que siempre ocurren accidentes en lat 
centrales. Es cosa de todos los dias y siempre se están reparando má¬ 
quinas. Cuando estas existen suficientemente, y hay reservas estos pro¬ 
blemas pasan desapercibidos. Pero cuando las cosas están en el li¬ 
mite como lo están ahora la rotura de una máquina y la disminución 
de la producción energética, entonces cobra una mayor magnitud, y 
el problema tiene mayor importância. El Poder Ejecutivo por unani- 
midad ha deseado saber la verdad sobre esos accidentes. Le ha pedido 
al Ministro de Hacienda Contador Azzini que a su vez solicite una in- 
vestigación sumaria en la UTE. Y por su parte el Directorio de la UTE, 
por unanimidad de sus miembros resolvió el jueves pasado practicar 
también una investigación sumaria lo más completa y extensa posible. 
Tanto el gobierno central como el público tienen derecho a saber tc^o 
lo que ha ocurrido y todos los que están dentro dei instituto tienen in- 
terés en que las cosas se ventilen lo más claramente posible. Es do- 
blemenle aclaratoria y saludable. Sobre los menores ingresos que en 
consecuencia se registrará en estos meses como consecuencia de la fal¬ 
ta de energia y si ello trastorna los planes dei instituto el ingeniero 
Fonseca expresó: Indudablemente la verdad es que no trastorna los 
planes dei organismo. Admitimos que habrá mayores ingresos. Pero 
hay dos compensaciones para ello. Primeramente, con las nuevas ta¬ 
rifas, la institución podrá comprar y ya naturalmente ha iniciado los 
trâmites materiales para mejorar sus redes, por las que es evidente las 
enormes pérdidas de energia que se producen a causa de su vejez. Al 
mejorarlas, la pérdida de corriente no vendida va a ser de un orden 
importante, y ello va a compensar en parte también la situación ac¬ 
tual. Yo'creo que si el factor de potência en las centrales puede tener 
una reducción, en cambio el factor de utilización de la potência dis- 
ponible es y será en todo el período de las restricciones extraordina¬ 
riamente elevado. 

Muy cercano al 100 por ciento, lo que resultará en un rendimiento 
óptimo de las centrales. En consecuencia y por haber sido ya previs¬ 
to en líneas generales la mayor producción que se operará en el se¬ 
gundo semestre de este ano, y que se aprovechara mejor, creemos 
que estas contingências no trastornen nuestros planes en modo al- 
guno. En lo atinente al turismo e interrogado acerca de las medidas que 
habria tomado la U.T.E. para paliar las acíuales dificultadas que pudie- 
ra interferir con la normal actividad turística agregó el presidente de 
U.T.E. Es una gran preocupación para nosotros el turismo, como se 
lo hicimos saber en varias reuniones al Dr. Vallarino. Presidente de 
la Comisión Nacional de Turismo. Hemos hecho todo lo posible y 
mucho más aún, para darle iluminación a las costas cuando el^ mo¬ 
mento dei accidente al alternador N? 3. Tratamos de sacar corriente 
de la linea central y oeste para el bombeo de agua a la zona dei este. 
Por otra parte también, la situación de los hoteles nos preocupa y de 
una manera u otra hemos procurado aliviar a los turistas su perma¬ 
nência en estos dias en nuestro país. Sin embargo la gente viene por 
otros motivos. El adelanto de la hora ha influído en algo la dismi¬ 
nución de las penúrias y en pocos dias más, podremos restablecer le 
normalidad en beneficio dei turismo y de nosotros". 

Estas fueron pues, las declaraciones de interés nacional, que el 
Presidente de UTE emitió al país, por radiotelefonía. 
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Malfiumor. 

Prose^uían ayer los signos da 
mal humor en las altas esferas 
gobernantes por lo que se con- 
Bidera en ellas mala actuacion 
dei Directorio de la UTE en la 
reparación de la Usina de Rin* 
cón dei Bonete y en las consr^ 
guientes dificultades en los su 
ministros de energia eléctrica. 
Al parecer, la ofensiva de las 
altas esferas contra sus correli 
gionarios de la mayoría en dicho 
Directorio, hizo crisis la última 
semana, cuando consejeros, se^ 
nadores, diputados, centros par* 
tidarios y mucha gente influyen 
te en el gobierno, se vio en situa^ 
ciones de dificultad y apuro? 
como consecuencia de los apago* 
nes “sin orden ni concierto”. Em 
tonces todo este oficialismo se 
dio a despotricar contra la UTE 
como cualquier opositor colora 
do. El presidente dei Directorio, 
Ing. Fonseca, que pasó apremios 
en la entrevista que tuvo con la 
mayoría dei Consejo de Gobier 
no el ppsado miércoles, hablará 
hoy por radio para hacer una 
exposicion personal sobre la si' 
tuación. Entretanto, se sabe que 
vários conscjeros de la mayoría 
se muestran impacientes por la 
realización dei sumario a los cin¬ 
co ingenieros de la UTE respon- 
sables dei funcionamiento de las 
usinas térmicas e hidroeléctricas. 
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LO QUE DIJIMOS 

Recogiendo versiones diji- 
mos el día 20 que "t'n los am¬ 
bientes callejeros se informa 
que el saboleo, la mala volun- 
tad o el desgano de funcioná¬ 
rios y técnicos afiliados al 
sector partidário derrotado en 
noviembre d e 1958, tienen 
considerable parte en las difi- 
cultades que se vivieron y se 
viven. Si algo de cierto pudie- 
ra haber en ésto, es deber ine- ^ 
ludible de los. directores d» 
U.T.E. y dei gobierno en ge- ^ 
neral, proceder con el niáxi- ^ 
mo de energia y de severidad. ; 
sancionando a quien^^ corres¬ 
ponda, sea quien sea". 1 

Esto da lugar a una tan lar | 
ga como truculenta carta que ; 
nos remite la A,U.T.E., hablan- m 
do como si nos hubiéramos 
referido a todo el personal de 
U.T.E. y que nuestra informa- ’ 
ción fuera propia. Basta saber 
leer para comprender que nos 
referimos a la existência de 
1 algunos "desganados" o "sa- 
boteado/es". salidos de las fi- 
' las que es dable imaginar. 

Nos consta, en cambio, que 
actúan en la U.T.E. funcioná¬ 
rios de primera agua y un sin- 
número de empleados y traba- 
iadores que se vienen sacrifi¬ 
cando por mantener en lo po- 
sible el servicio. 

Si quienes escribieron la 
carta no lo comprendieron así 
es porque no saben o no quie- 
ren entender. La maniobra de 
hacernos aparecer como con¬ 
trários 8 esa gran mayoria de 
esforzados funcionários es de¬ 
masiado clara en el caso, y 
permite sospechar, acerca de 
la inspiración de su procedên¬ 
cia. 
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LO QUE DIJIMOS 

Recogiendo versiones diji- 
mos el día 20 que "t*n los am¬ 
bientes callejeros se informa 
que el saboteo, la mala volun- 
tad o el desgano de funcioná¬ 
rios y técnicos afiliados al 
sector partidário derrotado ei> 
noviembre d e 1958, tienen 
considerable parte en las difi- 
cultades que se vivieron y se 
viven. Si algo de cierto pudie- 
ra haber en ésto, es deber ine- i 
ludible de los directores d» 
U.T.E. y dei gobierno en ge- j 
neral, proceder con el máxi- ^ 
mo de energia y de severidad. j 
sancionando a quien^^ corres- 1 
ponda, sea quien sea". I 

Esto da lugar a una tan lar | 
ga como truculenta carta que 
nos remite la A^U.T.E., hablan- ^ 
do como si nos hubiéramos | 
referido a todo el personal de j 
U.T.E. y que nuestra informa- ' 
ción fuera propia. Basta saber 
leer para comprender que nos 
referimos a la existência de 
1 algunos "desganados" o sa- 
boteado/es". salidos de las fi- 
’ las que es dable imaginar. 

Nos consta, en cambio, que 
actúan en la U.T.E. funcioná¬ 
rios de primera agua y un sin- 
número de empleados y traba- 
jadores que se vienen sacrifi¬ 
cando por mantener en lo po- 
sible el servicio. 

Si quíenes escribieron la 
carta no lo comprendieron así 
es porque no saben o no quie- 
ren entender. La maniobra de 
hacernos aparecer como con¬ 
trários 8 esa gran mayoria de 
esforzados funcionários es de¬ 
masiado clara en el caso, y 
permite sospechar. acerca de 
la inspiración de su procedên¬ 
cia. 
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Reportaje Telefónico 


EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 


En conocimiento de que se está sometiendo a 
pruebas al turbo alternador 3 de Rincón 
de Bonete a fin de ponerlo en servicio. lo que 
representaria un aporte importante de pro- 
ducción de energia eléctrica, nos pusimos en 
contacto con esferas autorizadas de la UTE 
donde se nos informo lo que en seguida de- 
jamos consignado: 

Desde hace varias semanas, se nos dijo, se 
están realizando pruebas de la aislación dei 
turbo-alternador secado N® 3 de Rincón de 
Bonete. Hasta el momento las mismas se han 
cumplido en forma satisfactoria pero todavia 
es menester realizar nuevas pruebas hasta de- 
clararlo apto para ser conectado a la red. Den¬ 
tro de pocos dias se sabrá el resultado defi¬ 
nitivo, es decir si está é^n condiciones o de lo 
contrario si hay que desechar la idea de po¬ 
nerlo en servicio. 

En caso de que el resultado fuera satisfac- 
torio entraria de inmediato en conexión lo que 
representaria agregar 30 mil KW más de ener¬ 
gia en Rincón de Bonete lo que representa 28 
mil KW efectivos para Montevideo. Con este 
nuevo aporte, nos sehalan, se estária, en ese 
momento, cerca de los picos máximos de la 
actual demanda. Pero debe tenerse en cuenta 
que el invierno se aproxima lo que aparej a que 
los picos de máximo consumo sean mayores y 
por consiguiente provocarian pequenos déficit 
en el suministro de energia eléctrica. 

Por otra parte, continúan informándonos, el 
próximo viernes 25 llegarán en el vapor “Ar¬ 
gentina’' las bobinas necesarias para proceder 
al rebobinado dei turbo-alternador 1 de 
Rincón de Bonete. Este trabajo será efectuado 
por los operários rebobinadores de la UTE es- 
timándose que dicha tarea insumirá de 35 a 
40 dias. Una vez puesto en condiciones este 
turbo-alterntador se estará en condiciones de 
suministrar otros 30 mil KW de energia eléc¬ 
trica. 

Puede afirmarse que conectado el turbo- 
alternador 1 de Rincón de Bonete y he- 
clio lo mismo con el primero de Baigorria 
—que entraria a la red el próximo 4 de ju- 
]io— se estaria ya muy cerca de la normali- 
dad total en cuanto al suministro de energia 
a la 
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LIega Manana el Bobinado 
Para la Turbina Número 1 


ue recuperaclon de las turbinas en PinrAv» 
dei Bonete, marchan a paso acelerado. Entre manana v nn- 
sado se tratará de que se reincoruoie a in ror» ^ ^ 

N9 3, que íue eometida a 

cuperación. estudlado por los técnTos*^ de 

Si bien no existe seguridad absoluta de que^a tur^ns 
responda, los Ingenleros entlenden que el sistema 
ahora para el secado es superior â ailterlor T buTdll 
parar un resultado satisfactorio. y Puede de- 

Si el êxito coronara este intento en ef correr ri» 
semana entrante la usina hidroeléctrica de Rincón dei bÍ 
nete estara generando 60.000 kilowats ° ^ ® 

En lo que respecta al turbo-generador N» 1 lac 
de recambio que estaban ya en poder drUTE ’J L«T® 

“r" vayTudouni^^^^^^^ 

5«T."T.«„s r-u-sr*- ”i.E 

ÜTK pues''®hoy® el "Ispecralfsla de EE.® üÚ°®vuelve‘T^su^ljaU 

S#?==£S“ 

normalmenTe‘;"”en"er;„l\"dà^*u^I»4 

de interesarse personalmente sobre los t?aLios ou» am 

-■ nfi.tr' <!/, A A, 
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EFICilZ GESTIOfl DE DTE 

JODA la ciudadanía recuerda los térmüios de las cen¬ 
suras que partieron de los grupos oligárquicos. cuan- 
do un accidente, en parte provocado por causas inevi- 1 
tables y en mucho por el mai estado de las maquinarias 
que no fueron repuestas en tiempo por los jerarcas de 
Luís Batlle, dejó sin energia eléctrica a la ciudad y 
parte dei interior dei país. Se dijeron las cosas mas 
enormes y más desproporcionadas. Antes dei tiempo 
esperado el turboaltemador 2 está en funcionamien- 
to. en pocos dias lo estará el N? 3. Con ello habrã 
desaparecido todo problema. Hay que destacar la efi¬ 
ciente labor de los funcionários de la sección labora- 
torios de U.T.E, y el patriotismo con que Fonseca y el 
resto dei Directorio encararon los sucesos. La opinión 
publica es la primera en sentirse satisfecha de esta 
patnotica gestión. 
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LITE Puso en Práctica Desde Âyer un Programa 
Sistematizado de Cortes de Energia Eléctrica 


T UEGO de vários dias de infructuosos llamados a 
^ la población para que restringiera el empleo de 
energia eléctrica, la U.T.E. inicio ayer un programa 
sistematizado de cortes. La indisciplina y la falta 
de todo sentido de solidaridad por parte de los usuá¬ 
rios, motivo esta drástica medida. El programa de 
cortes en vigor hasta el 5 de Febrero es el siguiente- 
Ciudad Vieja y Centro de 6 a 16 horas; Cordón, Par¬ 
que Rodó, Capurro, Atahualpa, Prado, Aguada, Co¬ 
mercial y Goes, de 6 a 16 horas y de 20 a 1 de la 
mahana: Pocitos, Buceo, Malvín y Carrasco, de 7 a 
12 horas; Colón, Sayago, Penarol, Instrucciones y 
Casavalle, de 16 a 20 horas: Union, La Blanqueada, 
Mercado Modelo. Cerrito, Maronas, Chacarita, Punta 
Rieles, La Teja, Belvedere, Cerro, Rincón dei Cerro 
y Santiago Vázquez, de 20 a 1 horas. 

Más ajustes. — A pesar de la vigência de este pro¬ 
grama de cortes, según denuncias llegadas a EL PAiS 
ayer a las 18 horas aún no había luz en la zona dei 
puerto, y el barrio Atahualpa llevaba 40 horas sin 
luz (desde las 5 de la mahana dei jueves). Una con¬ 
sulta formulada ayer a la U.T.E. sobre el particular 
permitio establecer la razón de esas deficiências* el 
plan de cortes recién entró en vigência y no hubo 
tiempo suficiente para ajustarlo con precisión Los 
inconvenientes posiblemente serán solucionados en 
el dia de hoy. Se informo también que, en general, 
el numero de cortes había disminuído. 

Consultas. — En el deseo de prestar una mavor 
atencion a las consultas o quejas que los suscripto- 
res deseen formular, relacionadas con el régimen de 
restricciones, se han habilitado en el Departamento 
de Servicios Eléctricos de Montevideo (Palacio de la 
o oh, siguientes teléfonos: 2 31 63, 2 32 53 

J atenderán permanentemente a 

partir de hoy entre las 7 y las 20 horas. 

Nuevas medidas. — La Oficina de Prensa de la 
ü.r.E. destaca que continuan rigurosamente en vi¬ 
gência todas te niedidas restrictivas en el uso de la 
energia electnca establecidas en el decreto dei Po- 
^ corriente, con las si- 
niodificaciones: 1) No se permitirá a nin- 
guna hora el encendido de luminosos o vidrieras 
se utilice energia propia o de terceros, de- 
bida y provisoriamente autorizados; 2) Los comer- 
en general sólo podrán utilizar energia de la 
refrigeradores para la conservación de all- 
y dispositivos de alarma y se<yu- 
ndad, quedando en consecuencia prohibida su uttlí- 
aplicación, incluso el alumbrt 
i disposicion comprende a todos los comer- 
Cios no específicamente mencionados en el Art. 8 


Regírá hasta el 5 de Febrero. Habilítan una 
oficina para atender consultas sobre res¬ 
tricciones de energia. Se introdujeron algu- 
nas modificaciones en el Decreto dei 8 de 
Enero. El Presidente de la Comisión Na¬ 
cional de Turismo visito al Presidente de 
U.T.E. El Ing. R. Fonseca hablará por radio 
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dei Decreto dei 8 de Enero corriente, con la única 
excepción de las farmacias, las cuales deberán re- 
ducir su alumbrado al 30%; 3) Las estaciones de 
servicio, talleres mecânicos y gomerías deberán re- 
ducir el alumbrado con energia de la U.T.E. al 30%. 
Los talleres mecânicos y gomerías no podrán utili¬ 
zar energia de la U.T.E. entre las 19 y las 23 horas. 

j informes. — Trascendió que el Conseío 

qe Gobierno había pedido al Directorio de U.T.E. un 
informe sumario sobre las actuaciones cumplidas por 
el organismo frente a los desperfectos sufridos por 
las Usinas Térmicas e Hidroeléctricas. Este informe 
sera preparado posiblemente en el correr de la se¬ 
mana. Rumores sin fundamento le atribuyeron un 
caracter de investigación, que fué desmentido. No 
obstante, hay evidencias de un cierto malestar ofi- 
cial frente al estado decadente de la Central Batlle, 
fruto de administraciones anteriores, cuyas conse- 
cuencí^ se están haciendo sentir en forma tan in¬ 
tensa Eyidentemente los males no son recientes y 
se arrastran desde tiempo atrás. 

Probleinas turísticos. — Con alguna reiteración se 
na senalado que el movimiento turístico no tiene la 
intensidad dei ano pasado. Aunque ésto no puede 
atribuirse exclusivamente a las restricciones de ener- 
gia electnca, ellas contribuyen sin duda a la inco- 
modidad de los viajeros. Ayer el Presidente de la 
Comision N^ional de Turismo, Dr. Carlos Vallarino 
yisitq a los Directores de U.T.E. para hacer los plan- 
teamientos dei caso en procura de una solución al 
problema. Senalo que el turismo es una actividad de 
zafra muy importante para el país, y compartiendo 
este punto de vista el Presidente de U.T.E, Ing Ro- 
^ prometió otorgarle la debida atención. 

Hablara por radio. — A los efectos de contestar 
diversas preguntas que se le formulan a la U.TE 
y explicar la actual situación, el Ing. Fonseca habia- 
ra hoy por Radio Carve a las 10 y 30 horas. 
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De to Que se hable... 



—íFue oporlunísima la para¬ 
da dei lurbogenerador N® 4!... 

— iSi, eh? Parecería que Ud. 
no precisase energia eléctri¬ 
ca... 

—Se lo digo por que al de¬ 
sarmaria se comprobaron ave- 
rías de importância. De seguir 
funcionando, su reparación ha- 
bría sido más difícil, más pro¬ 
longada y más coslosa... 

—cCuándo entrará de nuevo 
en servicio? 

—El personal, sin distingos, 
trabaja febril, ahincadamen- 
te. .. 

—Eso ya lo sé.., Lo que le 
pregunto es cuándo volverá a 
producir corrieníe... 

—Es probable que antes dei 
15 de febrero pueda ponérsele 
en marcha. 
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Ya Está en ia Red el 

Turboalternador No.2 

j *iguien“°comunícado'** de prensa de u.T.E. ») 

çuyo generador ha sido reboWniri^ ^ Rmcon dei Bonete. 
dei dia de ayer, 21 de marzo de iSfin y 46 

carga reduclda. ° ®“ Prueba de servlolo, í 

dad Rasaria'’a ^rton^dreSo^ aatlsfactorio. esa 
dias. lo que no sl|nlfl«a |urpor e, 

tarse las restrlcclones en el uZ dê u Z Puedan levan- 
Por nuestra parte debemo. .Z. ^"'‘■Sía eléctrica”, 

quina llegó a general su cl«?total*^0'»«- 
y todo marchõ magnlflcamente. ■ ° »ea 30 «11 kliowats, 

hacer pequeZrumplezisZfcesarli T''®? ^ <’* 

nerando unos 25 mil kilowats ^ ^ actualmentc está ge- 
bina^Noi^ Tur- 

esto es, ponerla tamblén ^en fa íid* anunciado, 

rnrvtrt u- las restriccjo\f« 

^cimiento nTsigniÁll de^ nTngun^^ »con- 

.^.mlnuC‘fe?he“ho^SZI’ 

en cuenta queZZ"L°za Zcl“|ÍTn&o'“"'.‘® " 

Pen^=e 'S^el^Ura F 

impartan desde las oficina^ técnicas deí o;ganlsro%’’;;®p|! 

«p vio ‘^Í^GO QUE INDUCE A ERROR 
maquinas hTZ\mcas, “iruTE ‘ p,^"á *enf" ’** 

crf^erp.^. 

vo preclo de la energia se cuando se calculó el nue- 

normal y en toda sVpoteMU deZ®"*^ ®Í ^«"®í<mamiento 
las maquinas hldroeléctrlcas ‘ ^ * centrales térmicas y 

--- 
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TRASLADOS 

SANCÍON 

E^L la U.T.E. como ea 
muchcs organismos pú- 

• blicos el régimen derrota- 

, do, por intermédio de sus 

^, Jerarcas trasladaban inde- 
bidamente a los funciona- 
V_^" tíos blancos. Como san- 
ción, por cierto que al 
f margen dei estatuto fun- 
cionarial. En U,T.E. estas 
irregularidades están pro- 
badas y corresponde que 
el Directorio actual, con 
firmeza castigue a esos je¬ 
rarcas, gerentes y secretá¬ 
rios, que cobardemente em 
plearon esas armas contra 
buenos funcionários. 










DESCARGA ELECTRICA - 

PASO de los TOROS, 17 
(AND. — Descarga eléctrica 
de alto voltaje recibió el Ing, 
Jorge Croce, uruguayo, solte- 
ro de 28 anos; quien efectua- 
ba trabajos en las turbinas dei 
Rincón dei Bonete. 

Sufrió únicamente quema- 
duraa de primer grado en ei 
brazo, mano y cuello derechos, 
í?5endo internado en el hos¬ 
pital local, donde se informa 
que su estado es satisfactcrio. 

FT.OlíirG 
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Reportaje Telefónico 


EL PRONOSTICO DEL TIEMPO 


Ante anúncios de tiempo lluvioso para el 
próximo invierno, y la posibilidad de que se : 
repitan los fenómenos meteorológicos que pro- • 
vocaron las inundaciones de abril, solicitamos 
la opinión dei Sr. Orfilio B. Rodríguez, Ins- 
pector Técnico dei Sei*vicio Meteorológico dei 
Uruguay y miembro de la Sociedad Meteoro¬ 
lógica Americana, quien expresó lo siguiente: 

“La respuesta más responsable y veraz pue- 
de ser una declaración de la Sociedad Meteo¬ 
rológica Americana, organismo integrado por 
profesionales. que tienen a su cargo la inves- 
tigación. Sus opiniones son de gran responsa- 
bilidad, por la jerarquia de sus componentes j 
y porque sólo se difunden luego de estudiadas- 
y aprobadas por un Consejo de expertos. So- 1 
bre la posibilidad de pronósticos a largo plazo 
declara: ! 

“Los pi’onósticos meteorológicos preparados 
con cierto detalle, son posibles para dos o tres 
dias de anticipación. No obstante, la seguri- 
dad dei pronóstico decrece progresivamente 
después dei primer dia. Los pronósticos dei 
tiempo hechos con 3 a 7 dias de anticipación, 
deben .ser publicados en términos menos es¬ 
pecificou que los de plazo más corto, y ordi¬ 
nariamente se limitan a expresar que la tem- ^ 
peratura será mayor o menor que la normal i 
para la época dei ano, y que prevalecerá ti em- i; 
po seco 0 húmedo. Para periodos de una se¬ 
mana a un mes de anticipación, se puede com- j 
parar, contando con mucha experiencia, la 
temperatura media y el total de precipitación. I 
con las normales respectivas, correspondientes 1 
al mismo periodo dei ano. Sin embargo, el es- 1 
ta do actual de la meteorologia no permite al 
predictor especificar, dia por dia, las varia- j 
ciones dei tiempo más allá de una semana de 
anticipación.” 

“Los pronósticos para períodos mayores de 
un mes de anticipación. se hacen a veces como 
énsayo. Estos pueden expresar, por ejemplo, 
que en la próxima estación habrá tempera¬ 
tura o precipitación anormalmente alta o baja. 

El êxito de este tipo de pronóstico jio ha sido 
aún demostrado, y por ahora tales pronosticos 
deben considerar se como experimentales. La 
posición de la A.M.S. es que los indivíduos u 
organizaciones que publican pronosticos de las 
condiciones meteorológicas para mas de un 
mes de anticipación, enganan al publico, si 
ellos no establecen claramente que tales pro¬ 
nósticos son experimentales y de un valor in- 
demostrado. Además, la Sociedad sostiene que 
la emisión de pronósticos meteorológicos de- 
tallados, dia por día. para más de 2 o 3 dias 
de anticipación, es enganosa y no esta justifi¬ 
cada por el conocimiento meteorológico ac¬ 
tual.** 




















L rtTTw el personal supenov 

^^UT E quecuentacon 

Xidad. estaria 
a jubilarse en el nuevo 

presupuesto. . 

^ QUE esto sena 

todo de los nuevos sueldM 

lotados y de 1» 

lue ha garrado a 

de eUos de que “o 
en condiciones de se^-- 
prestando con U debida 
pficacia sus servicioe. 

han salvado grandes cose 
rhaa y han devuelto el op 
Smo en los producto- 

* Que nuestro 

esíuerao i^nderable. con 
currirá al f 
Filatelia mundial a rean 
zarse en Barcelona dentro 
de breves dias. 

'^JE en esa instancia i 
'orará la emisión que 
t-mente lanzara a 
-n motivo 06 
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La U. T. E. no Inicio aún ia 
Iníormación Solicitada 

USO de la facullad que le confiere el Decreto prigrama de cortes 

srís::»"■ 

lo Zonas y horas de cortes: 

P-ÍO. Aguada. Con.«cial 

lif sS‘ SSl/2?Sntl \ “ca^/av^Líre^de ,6 a.20 horas. . 

PuuHí ieIWa.- "cetn? ^^í^derí^-oN^SÍ; 


Vázcíuez de 20 a 1 horas.^ ^ 

I 29 Destácase que continuan rigu- 
rosàmente en vigência todas las me- 
1 didas restrictivas en 
‘ eia eléctrica establecidas en el decie 
I to dei Poder Ejecutivo de 
I corriente, con las siguientes modifi 

*^^No se permitirá a ninguna hora 
el encendido de luminosos o vidneias, 
salvo que se utilice energia propia o 
de terceros debida y provisoriamente 
autorizados _ Só- ! TurMurN^rde^Central Batlle, mar- 

loToràn^^.til^a^An^eígU d;“^ U-ÍÈ. chan aceleradarnente. Hasta ahora,_en 
en refrigeradores para la conservacion 
de alimentos, ascensores y 
rip alarma y segurmad, quedando en 
consecÚTncla prihibida ,su utilizacmn 
para toda otra aplicación, incluso el 
alumbrado. Esta disposicion compr^*.- 
de a todos los comércios no especifi- 
camente mencionados en el Art. 8- 
ael Decreto dei 8 enero cornent^. 
con la única excepcion de l^s fai ma¬ 
cias, las cuales deberan reducxr fau 

^^ESTACIONES ° DE SERVICIO, TA- 
’llIr 4 MECÂNICOS Y GO^f^IAS^ 

Deberán reducir el alumbrado c o n 
er?ergía de la U.T.E. al 30 %. Los 
Talleres Mecânicos y i 

drán utilizar energia de la U.T.E en¬ 
tre las 19 V las 23 horas. 

Cumple àgregar que los se^icios 
esenciales. tal como lo expresa el Art. 

119 dei Decreto, seran mantenidos 
dentro de lo posible. _ 

Con esta nueva planificacion, los 
técnicos dei Instituto entienden que 
se encauzará mejor la ^^’:tribucior. de 
' la energia que producen las maquinas 
de las Centrales “Batlle y Calcag- 
i no”, pero siempre y cuando. claro es¬ 
tá el público responda a las restiic- 

ciones solicitadas. nu-cn. 

Esta manana, miembros dei Dnec- 
torio de U.T.E., nos informaron que 
en el sector domiciliário no se cum¬ 
ple con las disposiciones en aquel 

^^Cuando llega energia a sus casas, la 
gente enciende los calentadores de 
agua utiliza las bombas, las cocinas, 
las planchas. etc. Se produce asi un 
recargo enorme y peligroso. lo que 
obliga así a nuevos cortes mas pro- 

^°Es necesario pues que el público se 
compenetre dei problema de una bue- 
na vez y se haga carne de que el 
único perjudicado será Qtúen no 
pia con los planes establecidos por 
los Ingenieros de U.T.E. 

En la conversación mantenida con 
miembros dei Directorio dei Ente, es¬ 
tos nos decían que mcluso, si los 


suscriptores domiciliários metodizaran 
su consumo, podría llegarse a modi¬ 
ficar el programa de cortes ahcra es- 
tablecido y distribuir la energia más 
equitativamente, como puede suceder 
lo contrario y ampliarse los horários 
de cortes previa nueva programacion. 

LOS TRABAJOS EN LA 
CENTRAL BATTLE 
En lo que se relaciona con los tra- 
bajos de reacondicionamiento de la 


el proceso de desarme, no han apa¬ 
recido inconvenientes mayores que los 
previstos y se entiende que en el 
piazo estimado anteriormente, podrá 
quedar el turboalternador en perfec- 
tas condiciones. Las otras máquinas* 
de Central Batlle y Central Calcagno, 
vienen funcionando con toda norma- 
lidad, no habiéndose registrado in¬ 
convenientes en la máquina recien- 
temente reparada. 

Entre tanto, en Rincón dei Bonete,. 
comenzaron los trabajos dei rebobi- 
nado de la Turbina N9 2 y siguen Re¬ 
gando los repuestos solicitados a Es¬ 
tados Unidos. 

LA INFORMACION SUMARIA 

Con respecto a la iníormación su¬ 
maria solicitada al Directorio de U. 
T.E por el Conselo Nacional de Go- 
bierno, se han tergiversado los he- 
chos y se ha comentado que se so- 
licító una investigación sumaria. Cuaii- 
do conversamos esta manana con 
aquellos Directores se mostraban ex- 
trahados de que se intentara torcer 
así los hechos pues evidentemente la 
letra es clara y sólo un informe es 
el que debe elevar U.T.E. sobre las 
actuaciones cumplidas frente a los 
desperfectos sufridos por las Usinas 
Térmicas e Hidroeléctricas. Lo que 
por otra parte se hará rápidamente 
pues no existe inconveniente alguno 
en suministrar la información exac- 
ta y veraz de lo acontecido y actuado. 
Seguramente en los primeros dias de 
la semana entrante el Directorio se 
reunirá a los efectos de encarar los 
detalles dei informe solicitado. Entre 
tanto, todo lo que se diga en torno a 
este asunto puede ser fruto de la 
fantasia popular, careciendo de vera- 
cidad las versiones que han circulado 
en el sentido de que se estaria su¬ 
mariando a* los Ingenieros que inter- 
vinieron en las reparaciones. Nada 
hay pues en concreto pues recién en 
la semana entrante se comenzará a 
trabajar en lo requerido por el Con- 
sejo de Gobierno en acuerdo con el 
Ministro de Hacienda. 
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IJ%WESTi€íA€ION EN E. T. E. 


£L diário de Luis Batlle, que confia 
en sacar partido de las actuales di- 
ficultades que soporta ei país, gasta 
grandes titulares y profusas notes 
gráficas para buscar un eíecto popu¬ 
lar favorable a un retorno imposible. 
No pierden tiempo ni escatiman ener¬ 
gias. Ayer dice que la industria dei 
turismo ha entrado en crisis por las 
actuales restricciones de suministrc 
de energia eléctrica. Asi dicho y sin 
mayores comentários, como si ellos 
no tuvieran que ver en '^ste proceso y 
fueran extranos a su incidência, 

La falta de energia es consecuen- 
cia directa de la falta de previsióii de 
los jerarcas de Luis Batlle que fueron 
incapaces de mantener el ritmo de 
importación de repuestos impresondi- 
bles para la correcta prestación de los 
servidos y para la buena marcha de 
las maquinarias. En carta que publi- 
caron ayer los diários, el destacado 
Presidente de U.T.E, afirmo, sin que 
nadie lo desmintiera, que faltan re¬ 
puestos indispensables. Entre otros 
los siguientes: 

“Aparatos indicadores de medida 
de las calderas Babcock Wilcox. — No 
se han pedido por falta de rubros, 

Tubos para calentadores de aire de 
las calderas London Babcock Wilcox, 
pedido por las oficinas el 22 de marzo 
de 1957. — Por eso el mucho humo 
de las chimeneas. 

Parte de repuestos para Turbo Me 
tropolitan Vickers. Pedido en 1954; 
comprado y aún no llegado. 

Tubos de condensadores Metro - 
Vickers. Pedido por las oficinas, el 14 
de dlciembre de 1955 y no comprados 
aún. 

Empaquetaduras y Juntas de Cal¬ 
deras Deutch Babcock, solicitadas por 

las oi rio om V\-»‘o rio 


Presidência de Lanza se hicieron re- 
cimentaciones en los turbo generado- 
res y esas recimentaciones costaron 
muchos miles de pesos. Más que mi- 
les, millones de pesos que pagó el or¬ 
ganismo y que pagó el pueblo. 

Pese a esos millones las máquinas 
siguieron estando en estado deplora- 
ble y no estaban en condiciones de 
prestar el servido. Es dei caso pre- 
guntar entonces £,por qué se hizo esa 
obra? tPara qué se gastaron millones 
de pesos si bastó el trabaio de un ano, 
en las condiciones que quieran para 
que esas máquinas reparadas volvie- 
ran a estar insenàbles?. Estas pregun- 
tas las hace el pueblo y es hora que 
los jerarcas de Luis Batlle las contes- 
ten. Durante la administración de 
Lanza existieron muchas cosas esca¬ 
brosas en U.T.E. — Se hicieron de¬ 
nuncias concretas y se designo una 
Comisión Investigadora encargada de 
sustanciar esas denuncias. La Ccmi- 
sión Parlamentaria no llegó a nada 
concreto, No hubo dictamen pero el 
concepto de los integrantes de la Co¬ 
misión fue contundente en el senti¬ 
do de que los jerarcas investigados 
110 habían cumplido, con la necesaria 
estrictez, sus obligaciones. 

Ahora ha llegado el momento de 
insistir. No es posible que la ü.T.E. 
haya gastado millones de pesos para 
recimentar una maquinaria inutiliza¬ 
da. Una maquinaria que no puede 
prestar servidos, que no puede 
servir para el cumplimiento de la fun- 
ción pública a que está destinada. — 
Se debe investigar todo el proce.so de 
esa recimentación. Los técnicos que 
la aceptaron, El monto de la misma. 
La empresa que la hizo y la fecha en 
que se realizó, La fecha adquiere im- 
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£L diário de Luis Batlle, que confia 
_ en sacar partido de las actuales di- 
ficultades que soporta ei país, gasta 
grandes titulares y profusas notes 
gráficas para buscar un efecto popu¬ 
lar favorable a un retorno imposible. 
No pierden tiempo ni escatiman ener¬ 
gias. Ayer dice que la industria dei 
turismo ha entrado en crisis por las 
actuales restricciones de suministro 
de energia eléctrica, Asi dicho y sin 
mayores comentários, como si ellos 
no tuvieran que ver en este proceso y 
fueran extranos a su incidência. 

La falta de energia es consecuen- 
cia directa de la falta de previsión de 
los jerarcas de Luis Batlle que fueron 
incapaces de mantener el ritmo de 
importación de repuestos imprescm.di- 
bles para la correcta prestación de los 
servidos y para la buena marcha de 
las maquinarias. En carta que publi- 
caron ayer los diários, el destacado 
Presidente de U.T.E. afirmo, sin que 
nadie lo desmintiera, que faltan re¬ 
puestos indispensables,' Entre otros 
los siguientes: 

“Aparatos indicadores de m.edida 
de las calderas Babcock Wilcox. — No 
se han pedido por falta de rubros. 

Tubos para calentadores de aire de 
las calderas London Babcock Wilcox, 
pedido por las oficinas el 22 de marzo 
de 1957. — Por eso el mucho humo 
de las chimeneas. 

Parte de repuestos para Turbo Me 
I tropolitan Vickers. Pedido en 1954; 
comprado y aún no llegado. 

Tubos de condensadores Metro- 
; Vickers. Pedido por las oficinas, el 14 
de diciembre de 1955 y no comprados 
aún. 

Empaquetaúuras y juntas de Cal¬ 
deras Deutch Babcock, solicitadas por 
las oficinas el 6 de noviembre de 1957. 

Válvulas y accesorios para Sala de 
Calderas. 25 de octubre de 1957. Se 
repitió el pedido hace poco con otro 
número de orden. S 170.000. 

Caden^ para filtros de agua de 
mar. Solicitadas por Ias’bflcmâs‘ ÈT TB" 
de noviembre de 1957”. 

Esto falta y debió haber en canti- 
dades suficientes como para encarar 
cualquier situación de emergencia. 
Pero hay algo mucho más grave y so¬ 
bre lo cual se debe insistir para qiie 
la Opinión tome conciencia de los 
desaciertos anteriores. La central 
“Batlle” no estaba en buenas condi¬ 
ciones. Era una maquinaria vieja y 
desde la creación de la represa dei Rfo 
Nfígro estaba prácticamente fuera de 
uso. Se utilizaba simplemente como 
complemento pero lo esencial dei 
abastecimiento corria a cargo de ia 
represa. Las inundaciones determina- 
ron que volviera a recaer sobre la 
central “Batlle” el mayor peso de la 
previsión de energia. Èn un ano de 
uso su estado es tan deplorable que la 
ciudad está prácticamente sin luz. 

Pero los Jerarcas de Luis Batlle 
no pensaron deiarla fuera de uso a Is 


Presidência de Lanza se hicieron re- 
cimentaciones en los turbo generado- 
res y esas recimentaciones costaron 
muchos miles de pesos. Más que mi- 
les, millones de pesos que pagó el or¬ 
ganismo y que pagó el pueblo. 

Pese a esos millones las máquinas 
siguieron estando en estado deplora¬ 
ble y no estaban en condiciones de 
prestar el servicio. Es dei caso pre- ■ 
guntar entonces ^por qué se hizo esa 
obra? iPara qué se gastaron millones 
de pesos si bastó el trabajo de un ano, 
en las condiciones que quieran para 
que esas máquinas reparadas volvie- 
ran a estar inservibles?. Estas pregun- 
tas las hace el pueblo y es hora que 
los jerarcas de Luis Batlle las contes- 
ten. Durante la administración de 
Lanza existieron muchas cosas esca¬ 
brosas en U.T.E. — Se hicieron de¬ 
nuncias concretas y se designó una 
Comisión Investigadora encargada de 
sustanciar esas denuncias. La Comi¬ 
sión Parlamentaria no llegó a nada 
concreto. No hubo dictamen pero el 
concepto de los integrantes de la Co¬ 
misión fue contundente en el senti¬ 
do de ^ que los jerarcas investigados 
no habían cumplido, con la necesaria 
estrictez, sus obligaciones. 

Ahora ha llegado el momento de 
insistir. No es posible que la U.T.E. : 
haya gastado millones de pesos para 
recimentar una maquinaria inutiliza¬ 
da. Una maquinaria que no puede 
prestar servicios, que no puede 
servir para el cumplimiento de la fun- 
ción pública a que está destinada. — 

Se debe investigar todo el proce.so de 
esa recimentación. Los técnicos que 
la aceptaron. El monto de la misma, 

La empresa que la hizo y la fecha en 
que se realizo. La fecha adquiere im¬ 
portância particular por cuanto en 
esa fecha, puede habçr coincidido un 
viaje de uno de los Directores de la 
mayoria a vários paises de Europa. ' 

La Nación está dispuesta a sopor- 
tar las restricciones de energia y a 
extremar todos los sacrifícios para que 
sear otipeTada,'e.sta crisis. La crisis ^ 
energia y la crisis de turismo como 
dice con total irresponsabilidad el 
diário de los culpables. Con total 
Irresponsabilidad y toi-pe alegria por 
cuanto si esa crisis se produce sere¬ 
mos todo.s, los derrotados de noviem¬ 
bre y los que vencimos en noviembre 
los que sufriremos las consecuencias. i 
Pero para Luis Batlle y para los ami- j 
gos de Luis Batlle los sufrimientos de ' 
la población no cuentan. Como no 
contaron cuando llevó a la crisis la j 
industria de la carne, la comercial!- j 
zación de los tops y toda la produc- 
ción nacional. 

El tema de la U.T.E. no está ago- 
tado. Ni cosa. que se parezea. Recién 
empieza. No es posible que los culpa¬ 
bles queden en libertad y sin ser se- 
nalados por la Opinión. Estamos dis- 
puestos a seguir exigiendo el esclare- 
cimiento de la verdad. Para terminar 
con las mistific.acinnpe V rnn fnu ! 
















